付属品 



設置や接続の前に、まず付属品をおおかめください。〈 


〉は個数です。 


□ U モコン . <1> 

□単3形乾電池 . <2> 



□ Ir システムケーブル . <1> 

□両面 X— プ . <1> 

(嚴] 03ぺージ） 



□電源コード . <1> 

(陣] ] ページ) 



(品ま： EUR7667Z40) 


□F 型接栓 . 洛1〉 

(地上アナ□グアンテナ用） 

( 巨2ページ） 

の峭更 I (4C タイプ用） 

® 巧 C タイプ用） 

( 品番: K 1 RYYYA 00017 (4 C 用り 
\ K 1 RYYYA 00016( 已 C 用） j 


(品き: K2ZZ02C00007) 


□クラン パー . <2> 

(傾] 0ページ） 



(品番： TMME258) 


(品番: TXFMX 01 GUTJ ) 

□ B-CAS 力ード . <1> 

巨已ページ） 

表面_ 裏面 

gs^ASl rn 

0000 00日日00000000 0000 

(力ードの紛失時は、 

[ gg ^ 日巳ぺージ） 


•付属品の品番は予告なく変更する場合びあります。（上記品まと実物の品番び異なる場合びあります。) 
参付属品を紛失された場合は、お買い上げの販売店へ上記品番でごを文ください。（サービスルート扱い) 
•イヤホンやへッドホン、ビデオデッキなどとの接続コード類は別売です。 


6□ぺージに記載の 「 B - CAS 力ード」「の表示」で確認できる 
「力ード ID 」 と「デ〕ーダー ID 」 の番号を記入してください。 
問い合わせのとさに必要な場合びあります。 


力ードの旧- CAS 力ードま号） 


デコーダーの 


愛情点検 


の 


長年ご使用のテレビの点検を！ 


テレビセツトを長期ご使用になりますと、 
内部の油煙、スス、ホコ U 等の堆積によって 
故障する場合びあります。 



電源スイッチを入れてち映像や音び出ない。 



巧障や事巧防止の 


巧像び連続してチラついたりユレたりする。 



ため、電源を切り、 

こんな症況ホ 

ジージー.パチバチと異常な音びする。 


ご使用 

コンセントから電 

ありませんか 

変なにおいびしたり、煙び出たりする。 


中止 

源プラグを抜いて、 


電源スイッチを切ってを、映像や音び消えない。 



必ず販売店にご巧 


内部に水や異物び入った。 



談ください。 


ちよつとした 
むゴかいで 
テレビのを全 



な 

1 

(** 

TT 

r 


便利メモ 

おぼえのため 
記入されると 
便利です。 

お買い上げ日 

年月 曰 

品ま TH - 

販売店名 

巧 （ ) - 

お客様ご相談窓口 

巧 （ ) - 


松下電器産業株式会社映像•ディスプレイデバイス事業グループ 

〒已71-8504大阪府門真市松生町1番1已号 

© 2007 Matsushita Electric Industrial Co ., Ltd . (松下電器産業株式会社 ） All Ri 卽 ts Reserved . 


S0707-0 


V け fA ビエラ 




(イラスト； TH -6 已 PZ 7 已 OSK ) 


テレビ編 


Panasonic 

取扱説明書(テレビ編) 
地上•目 S • 11日度 CS デジタル八イビジョンプラズマテレビ 

品番 TH -65 PZ 750 SK (已己 V 型） 
TH -58 PZ 750 SK (己 8 V 型） 
TH -50 PZ 750 SK (己 0 V 型） 
TH -42 PZ 750 SK (42 v 型） 



日月24日(义） 
22:00-23:00 


... .'で—. - ィ.'み-典と^ 

甘'— 少ぶ黃 筵嚷鱗* 


テレビ関連情報は、ノ（ナソニックホームページをご覧ください。ホームページで「ユーザー登録」をして頂さますと、 
本製品に関連した情報をメールなどでご案内いたします。 http :// panasonic . jp / support / tv / 


このたびは、ノ（ナソニック製品をお買い上げいただき、まことにありびとラ 
ございます。 

参取扱説明書をよくお読みのラえ、正しく安全にお使いください。 

•ご使用前に「安全上のごを意」 （ 14己〜1已1ぺージ）を必ずお読みく 
ださい。 

参保証書は「お買い上げ曰•販売店名」などの記入を確かめ、取扱説明書 
とともに大切に保管してください。 

參取扱説明書は、巨已 V 型 ( TH - 巨已 PZ 7 已 0 SK ) と已 8 V 型 ( TH - 已 8 PZ 7 已 0 SK ) 
と已 0 V 型 ( TH - 已 0 PZ 7 已 0 SK ) と 42 V 型 ( TH -42 PZ 7 已 0 SK ) 共用です。 
参製造番号は、安全確保上重要なわのです。お買い上げの際は、製品本体と 
保証書の製造番号をお確かめください。 


保記書別添付 



I-GUIDE 

Homr 

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE 


AV 仁 H 口 


TQ 巨 AO 已 72 






























































































































r 安き上のごを意 j を必ずお読みくだをい 

(陣146〜151ぺージ） 


お使いになる前に… 



参この取扱説明書や電子説明書のイラスト、画面などはイメージであり、 
実際とは異なる場合びあります。 

•この取扱説明書の説明イラストは、 TH - 日已 PZ 7 加 SK を元に作成しています。 

♦各部のはた5を . 13 

•付属品の確認 . 裏表紙 


テレビを見たい.む章ず。 

吃^®^! _ _を選ぶのよね 


嗎 


地上アナ□グ 

BS • CS • 
地上デジタル 


番組表を使いたい r 

見たいま組の f 

/ r ^-|3|33 CT チャンぶ、レ： Sr 目で 
( \ I ロロロ I へなわかるわ 、 



衛方ナ スグ/、 r 

地上アナ□グ放送の番組表を見る場合ち 
衛星アンテナの接続が必要です。 

(ケーブルテレビの場合ち衛星アンテナの接続が必要です） 


予約ずる 


DVD レコーダーやビデオデッキ などを使いたい 

。了=,,、,^^| 録画ずる 


f ビエラ IJ ンクや 
Ir システム J . UNK を使ラと- 
かんたんに録画設定が 
. でさます 一 


K 巧 ^ —— ^ できます一 

声4白け 

パソコンや才ーデイオを使いたい 

—兰 

00,0 / T - k 


再生ずる 




写真や動画を見たい 

(SD メモリーカード） 


r -^ SD ^ tU - 

日就て’ 



テレビで 

気になる話題をチェック 

(アクトビラ） 


;がが Hj 

1" レ^が I 
アクトビラで • 




4いいとこ 
S あるかしら 


ち <じ ( 基本の流れ 


電話回線を接続ずる g 

有料番組.双方向番組をご覧のとさは 


B - CAs 力—ドを挿入する的 
アンテナを接続する記 



の巧置する8ご希望に合わせて設置オプションを取り付ける 


2 


(ネット ワーク 編を除く) 


•電モ説明書の使いかた…16 

参基本的な画面操作について……21 


入力切換 
ビエラ U ンク 
i 丄 INK 機器操作 
本機の IJ モコンで DVD を操作 


オーディオ機器を使う己8 
パソコンを使う 己8 

SD メモリーカード 己2 

デジタルビデオカメラなどで撮影して保存した 
SD メモリーカードの写真や動画が見られます。 

ネットワーク編 

インターネットを利用して、生活情報などを 
入手できます。光ファイバー f TTH ) などの 
ブ□-ドノ（ンド環境が必要です。 


テレビ放送を見る 

22 

データ放送を見る 

24 

有料番組を見る 

24 


番組表か6見る 26 
番組を探ず 26 


番組表か S 予約 

38 

時間指定予約 

42 


かんたん設置設定で映5ないときは番組表^な定をずる g 


テ卽醒^……誦力—ドを挿入ずる已 
•ビ王ラ U ンクの震 . 欄 メモリ— 

機—続題謹をずる I 囊をする S 

ブラウザ 

I 

7 設定をする？^ 
かんたん設置設定をするが ネットワ—ク 

_|^モコンに電池を入れるに/ケ|ブル配線処理をずる、電源プラグをコンセントに差し込む 

プレ-下など. 

•i-LINKH...... ■ 

• DVDbDIT ^„>^ …… 画を接続する 1 
?ンステム対応機器……雌■パソ n's 

i すミ 

■謡重機器の讓をずる犯 I 才 — i — ネットワ-ク 



2己己己 


ネットワーク編 


ネットワーク編 






















































接続と設定 
について 

•引っ越しなどで受信地域び 

変わるときは （チャンネル設定) 
(地域設定） 

•ま組表び映日ないときは 

(番組表設定） 

参アンテナを調整するときは 

(受信設定） 


受信のための設定など 

参かんたん設置設定 . 

•受信チャンネルの修正 

参地上アナ□グ . 

参衛星デジタル/お好み選局 . 

参地上デジタル . 

•番組表設定/地域設定 . 

•受信設定 (地上デジタル） . 

•受信設定 備置/ B-CAS 力ードテスト 

ミ置 iS 醜:;醜化;; 


参アイコンー覧 
参故障かな口- 


>ビエラリンク Q&A 集 
>メツセージ表71^—覧 


参メニュー画面一覧 


テレビを見る 


♦本機で楽しめる放送 . 20 

参テレビを見る . 22 

/ボタン選局/順送り選局/お好み選局/チヤンネ レ番号入力/ 、 

\入力切換/画面表示/戻る/元の画面/番組内容/オフ タイマー/ 

参ヴブメニユー （ワンタッチで機能を呼び出す） . 24 

♦省エネ設定 . 24 

(無信号自動オフ/無操作自動オフ/消費電力/無操作画面自動オフ) 

参データ放送を見る （データ放送/お好みぺージ) . 24 

垂有料番組を見る （PPV :ペイ•パ—ビュー ） . 24 


番組を探す 


参番組表から見る （今すぐ見る/見るだけ予約） . 26 

参お好みの番組を探す （ま組ナビから探す） . 26 

伶放送中から/おすすめ一覧/ジャンル別に/キーワードで/人名で) 

参お好みの番組を探す （関連情報で探す） . 28 

I 放送中止時の番組を探す/関連番組を探す/関連トピックスを探す/、 
I人名で番組を探す/ジャンルで番組を探す/キーワードで番組を探すノ 

参広告の詳細を見る . 28 

参おすすめ番組機能 . 30 

(おすすめ通知/おすすめ学習/おすすめ番組の設定など） 



r 準備」はお済みですか？ 
(極=2、3ぺージ） 


ち<じ 


I 接続-設定などを動画でご案内 

『ビエラ使い方ナビゲーシヨン』 http :// panasonic . jp / support / mpi / tv / 

掲載内容は予告なく変更されることびあります。 （2007 年7月現在） 


80246802 

78888899 


4 6 4 6 8 
2 2 3 3 3 


化要なとを 


♦電子説明書の遷移画面一覧表 
参工場出荷設定/用語解説… 

参使用上のごを意 . 

参お手入れ/上手な使いかた 
•Quick Reference Guide 


か部機器の接続•設定 

参いろいろな機器との接続 . 94 

参録画-再生機器の接続の前に -95 
参 HDMI 対応機器の接続と設定…96 
参ビエラリンク対応機器の接続…98 

/レつーダー（ディーガ)、 AV アンプ、、 
デジタルビデオカメラ / 

参ビエラリンクの設定 . 100 

参1「システムの接続と設定……102 
参 DVD レコーターなどの接続と設定…106 
垂 D-VHS ビデオデッキなど 
(i.LINK 対応機器)の接続と設定•••108 
参再生専用機器の接続と設定 -112 
垂光ケーブ レ対応才ーディオ 
機器の接続と設定 . 114 


録画モ約する 

♦録画予約について . 32 

参番組表から録画予約する . 38 

参予約の詳細設定 . 40 

参予約のいろいろ . 42 


/時間指定予約/予約一覧/予約取り消し/\ 
予約変更/番組追従/マルチビユー録画/ 

\探して毎回予約 ノ 

お巧みに調整する 

参画面サイズを変える/ 

画面位置やサイズの微調整/ 

2画面で楽しむ/ 

画面の設定をお好みで変える…44 
♦画質や音質をお好みで調整する…46 


参パソコンの画面を調整する……46 
参システム設定 . 48 


I 宇幕の設定/選局巧ま/も画面操作/ 

音声出力/タイトル表示/ SD ランプ点な/ 
\視聴可能年齢/一番組限度額/暗証番号 


受信のための 

接続 

ミ凡み 


か部機器の 

接続 

ミ几み 

巧疋 


放さチヤンネル 
などの 

—亮表 


必要 

なとを 


接続した機巧で楽しむ 


♦SD メモリーカードを使う . 己0 

•SD メモ U- 力ードの再生 . 己2 

•プリント枚数の設定 . 己2 

の P0F プ1」ント設定） 

参ビエラリンクを使う . 已4 


(ビエラリンクかんたん説明日、7ページ） 

•D-VHS ビデオデッキなど 
(i.LINK 対応機器)を操作する……已8 
•当社製レコーダー (ディーカ’) を 


操作する . 已8 

•才ーデイオ機器を使う . 已8 

参パソコンを使う . 已8 

いろいろな 

情報を見る …60 


I 放送メール/購入記録/購入記録送信結ま/ 
双ち向通信一覧/目 -CASA- ド/。表示/ 

\ボード/トピックスを見る 


参パソコンの接続/ 

PC スキップの設定 . 116 


臓チャンネルなどの一覧表 

參地上アナ □ グ放送チヤンネ J レー覧表…118 
•地上デジタル放送チャンネルー覧表…120 
•地上アナ□グ放送放送局]-ドー覧表...122 


•G ガイド地域一覧表 . 123 


•仕様 . 1己3 

•保証とアフターヴービス……1己4 
参さ < いん . 1已日 


テレビを 

見る 


番組を 

探す 


11 


調整 


11 


いろいろな 

情報 


0 2 4 5 2 

4 4 4 4 5 
^1 Ti ^1 -n -n 

















































































ビエラリンクかんたん説巧 


■ビエラ U ンクとは 

リモコン1つでここまででさる 


レコーダー(ディーガ)の電源び自動で入り、録画びスタート。 
レ〕ーダー(ディーガ)の HDD (ハードディスク)などに録画します C 


見ている番組を 

すぐ録画 

(詳しくは13=已4ぺージ) 


ディスクを 

すぐ再生 

詳しくは100ページ 
および レコーダー 
(ディー ガ）の取扱説 
明書を参照ください 


録りたいシーンを逃びしません。 


1 レ 






① を巧す 

② ^ r 見ている番組 

を麵」を 
選択する 

「決定」を巧す 


見たいディスクをレコーダー(ディーガ)のトレーにセット。 
本機の電源び自動で入り、再生をはじめます。 




参レコーダー(ディーガ)に 
ディスクをセツトすると、 
自動のに本機の電源が入り 
再生開始（再生専用 DVD 
ディスクのみ） 


ボタン1つで 

電源一斉「切」 

簡しくは恆100ぺゴジ) 


デジタル八イビジョン 
ビデオカメラの 

再生操作 


(詳しくは已日ページ) 


本機、レコーダー(ディーガ)、 AV アンプを使用中、本機の電源を 
「切」にすると同時にすベての機器の電源も「切」になり 
消し忘れを防ざます。 







/ 

電源 

，♦電源を巧して、 


ロロロ日 

ロロロロ 

本機の電源を 

〇 


「切」にする 



►すべての 機器の 

\ 


電源ち r 切」に 

\ 

□□□□ 

广 1 1 To 1 1 ,1 

なります。 


デジタル八イビジョンビデオカメラを本機に接続すると、 
基本的な再生操作(再生、停止、早送り、巻さ戻し)びでさます。 




卷 



■ビエラリンクのが応機器とケーブルについて 


ビエラリンクに対応する機器を 
見分ける方法はありませんか？ 


ビエラリンクに対応している機器には、下記の 
□ゴマークが表示されています。 

VlffA UnK 

ビエラリンクのケーブルは、 

どんなものが使えますか？ 


ビエラリンクに使用するケーブルは、 

当社製 HDMI ケーブルを推奨します。 

HDMI 規格に準拠していないケーブルでは 
動作しません。 （HDMI ケーブル品番は98ぺージ） 


6 


■ビエラリンクの接続 

接続カンタン！配線スッキリ 


今まではケーブル 9 本 




ビエラリンクな5ケーブルたった1本！ 
- 

(HDMI ケーブル XI) 

レコーダー(ディーガ)、 AV アンプとの接続時でも… 

ケーブルたった 3 本！ 

/ HDMI ケースレ X 2\ 

I 光ケースい1 I 

《レコータ'- (デイー ガ)、 AV アンプを接続した場合（録画予約用の Ir システムケーブルを含む） 



接続例 



AV アンプ、スピーカーセット 


レコーダー(ディー ガ） 
■詳しい接織ま （便 = 94ぺージ） 



デジタル八イビジョンビデオカメラ 


レコーダー(ディーガ） 


■ビエラリンクの設定 

ビエラリンク を使うには、本機や接続機器 の設定び必要です 

本機の設定 

U モコンの r メニュー」を巧す 



「設定する」一「初期設定」- 
の順に選択する 

必要に応じて 

「ビエラ U ンク設定」画面の 

項目ごとに設定する 


r 接続機器関連設定」一「ビエラリンク設定」 


ビエラ U ンク設定 


(]； エラ U ンク制御 


電源オフ連動 


電源オン連動 


重源オン時の音青出力 



テスト(デイーガ電源オン) 


テスト(デイーガ電源オフ) 


詳しい説明は (1^1 00ぺージ） 

接続機器の設定は、それぞれの機器の取扱説明書を参照してください£ 


「する」に 
h 設定して 
<ださい。 

h 必要に 
応じて 
設定して 
<ださい。 


I ビエラリンクの QSA ( tt^i 34ぺ-ジ） 

ビエラリンクを使ラときの参考、疑問などについて記載 






































































































































































設置オプションについて (別売品) 

本機をご使用の際は、別売品の取り付け•設置オプシヨンび必要です。 

お客様のご希望に合わせて、 L ソ下の中からお逞びいただけます。 

本機を設置する前に、お求めの販売店にご相談ください。 


■テレビのデザインと一体感のある設置に（専用台） 



専用台を利用するとテレビのデザイン 
と一体感のある設置にでさます。 

また、コード類ち目立たないよラに 
処理でさます。 


(品番つ 

已 8V 型用 
已 0V 型用 
42V 型用 


TY-S58PZ750S 

TY-S50PZ700S 

TY-S42PZ700S 


■市販の□ーボードやテレビ台に設置するとさ(据置さスタンド） 






回転式 

回転機構を搭載した据置きスタンド 
です。 

テレビを設置した状態で、左ち20° 
まで角度を変えられます。 

TY-ST42D1-JG (黒光ミ尺あり） 
TY-ST42D1-JM (黒光ミ尺なし） 

《•TH-42PZ7 已 0SK 用 

固定式 


品番 


TY-ST65R2-JG (黒光ミ尺あり） 

》TH- 己已 PZ7 已 0SK 用 

TY-ST58D1-JG (黒光ミ尺あり） 
TY-ST58D1-JM (黒光ミ尺なし） 

《TH- 已 8PZ7 已 0SK 用 

TY-ST50D1-JG (黒光ミ尺あり） 
TY-ST50D1-JM (黒光ミ尺なし） 

《TH- 已 0PZ7 已 0SK 用 


※上記の品ま L ソ外の据置さスタンドは使用しないでください。倒れたり破損してけびの原因となること 
びあります。 


■壁掛け設置するとさ(壁掛け金具） 

壁掛け金具には、垂直取付型と角度巧変型唾直のつ〜下向き2ぴまで已段階)の2種類びあります。 



r 品番 ） 

日已V型用 : TY-WK65PV7 

已 8V、50V、42V 型用： TY-WK42PV3U 


圆角度巧変型の場合 



角度巧変型はテレビの設置場所び 
目線より高くなる場合に使用しま 
す。 


广品番 ） 

已 0V、42V 型用： TY-WK42PR3U 


〔お知らせ） 

•記載の品まは2007年7月現在のをのです。 


お願い 


•壁掛けの取り付け工事は、性能 • 安全確保のため、必ずおまめの販売店または郭麗蔚こ施工を依頼してください。 
参専用台、据置さスタンドの説明書をよくお読みのラえ、必ず転倒防止の処置をしてください。 

•設置時、衝撃などによる r パネルの割れ」び発生する場合びありますので、取り扱いにはごミ主意ください。 









ご使用の前に 


開けかた 



①左ちのフックを 
押し下げなびら 
カバーを手刖に 
I 少し引く 

③ゆっくりと引さあげて 
外す 


閉めかた 



npL 


遞 


①端テ カバーの 下側に 
i あるツメを本体の巧に 
挿入する 

③端子カバー上部を 
.. カチツと音ひするまで 
押す 


配線処理のしかた 



参最初に端子カバーを外してからケーブルを 
接続し、その後、端子カバーを取り付け、 
下のすさまから接続ケーブルを出して 
ください。 

参ケープル類の固定については、下欄を 
参照ください。 


ケーブル類は必要に応じて 
クランパーを取り付け、 
固定してください。 


クランパー(付属品)取り付け位置 


クランノく一 


開ける 


取り付け 


取りがし 


閉める 




リブ 

本体背面のクランパー クランノ く一両端のリブを 

胃 取り付け位置の穴へ差し込む 同時に巧えなが5上ち向に抜く 

※据置きスタンドや壁掛け金具をご使用の際はそれぞれの説明書をご覧ください。 


•専用台をご使用の際は、専用台の組み立て設置説明書に従って、固定してください。 

参画面に妨害が出る場合がありますので、アンテナ線と電源コードは一緒に束ねないでください。 
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_ II II II _ 














•i 







電源コー问ホ抜け落ち防止のため、 

本体の固定用ノ（ンドで必ず固定してください。 


①電源プラグ(本体側)を本体に 
差し込む 


とめかた 


左ちのつめが 
カチッと音がするまで 
しっかりと差し込む 



® 電源コードを固定する 

電源コード固定用バンド(本体に取り付け済み)で 
コードをとめる。 


ゆるめかた 



巧し下げる 




とめかた I 

I がしかた 



横のつまみを 
巧しながら巧く 



カチッと音がするまで 
巧し込む 


③電源プラグを電源コンセント 
に差し込む 


電源プラブ 




電源コンセント 
(AC 100 V ) 


>電源コードを外す場合は、必ず電源コンセント側の 
電源プラグを先に抜いてください。 


11 




ごほ用の前に (その他の頃目) 



デジタル放送について 


デジタル放送を見るためには 



巳- CAS 力ード（付属品）の挿入が 
必要です。 


デジタル放送"の 
デジタル録画は 


CPRM に対応したデジタル機器と記録メディアの 
組み合わせで、「1回のみ録画巧能」です。 

《ただし、 n 回だけ録画可能」のコピー制御信号が 
加えられている場合 





カードを入れて 



DV □に録画な5 
CPRM 対応のディスク\ 
を用意しなさや 



本機の電源ボタンについて 


テレビを見終わった5 

リモコンで電源を切る 

最新の番組表や放送ダウン□ー ドの受信の 
ために、本体のスイツチで電源を切らないことを 
おすすめします。日2、132ページ） 
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各部のはたらき C リモコ：〇 


本体の電源「入」状態で、電源を 
r 入」 r 刚する 

自動的に電源を切る （恆=22ぺージ) 

アクトビラを使ラとさ 

( ネットワーク編） 

データ放送の画面を表示する 

(保24ぺージ） 

SD メモリーカードを使う 

(1^ 已2ページ） 

本機の使いかたなどを知りたい 

とさ （t を] 6ページ） 

番組の内容を見る(恆=2 2ぺージ） 

番組を探す(極=2日ぺ-ジ） 

番組を予約する （ t ^42 ぺージ） 

ビエラ IJ ンクメニューを表示する 

(陣已4ぺージ） 

/見ている番組を録画/録画を停止\ 
する/ディーガの操作一覧/音声 
\を AV アンプか5出す ノ 

見ている画面に関連した機能を一 

表示 （恆=24ぺージ） 



画面のサイズを変える （恆 = 44 ページ） 


放送のチャンネルを選ぶ 
数字や文字入力を行ラ 

♦巧すと、選んだ放送を示す放送 
切換ボタンび点滅します。 

チャンネルを順送りで選ぶ- 

メニユー画面などから、- 
テレビ放送の画面に戻る 

3巧チャンネル番号を入力して一 
選局するとさ22 ページ） 

デジタル放送で字幕びある場合に 
宇幕の「オン」「オフ」を切り換える 

(極 =48 ページ） 

当社製のレコーダー（ディーガ）を 
操作する 

( 厮已8ページ） 


I 厂化上一！ 1/2 

i アナががタル BS CS 


1 あ つか Q さ 

感 .左 ABC 一 DEF 

4 た ちな巧は 

GHI OjKL OmNO 

7 ま 巧や Q ら 

PQRS OtUV ヴ帅 XYZ 

10；.；11 S 12^ 



見ている番組のタイトルなどを表示 

する （ I ： ぞ22 ページ） 

ビデオや DVD などを見るとを 

(恆=22ページ） 

画面上で指示び出たときに使う 
情、ホ、緑、黄のカラーボタン） 

番組表を表示する （恆 = 26ぺージ） 
メニュー画面を表示する 

画面上で選択やミ夫定をする 

1つ前の画面に戻る 

放送を切り換える 

(放送切換ボタン） 

参巧すとボタンび点滅します。 

♦数字や文字入力時に gH - fPH 
を巧したとさち点滅します。 " 
♦放送切換は、前回選んだボタンを 
記憶しています。 


音量を調整する 

音芦をお好みで調整する 

(極=46 ページ） 

音を消す 

♦ちラー度巧すと解除します。 

デジタル放送時、 

お巧み選局の画面を出す 

(値22、80 ぺージ） 

ステレオ/2力国語など音声を 
切り換える （陣 46 ぺージ） 

2画面の操作 （にを 44 ぺージ） 
参2画面にする 
参2画面の左ちを入れ換える 
参2画面のち画面の操作をする 

ふた（開けたが態） 


お願い 


• 1」モコンに';夜状のをのをかけないで < ださい。 

• U モコンを落とさないでください。 

♦本体の U モコン受信部と U モコンの間に障害物を置かないでください。 

♦本体の U モコン受信部に直射日光や堂光灯などの強い光を当てないでください。 









































































































































SD メモ U - 力ード挿入 □ 

( D ^ 已]ぺージ） 



リモコン受信部 

正面で約7 mli (内 
/左ち各約3ぴ\ 
i 上下各約 20°) 

《 TH - 巨已 PZ 7 已 0 SK / 

TH - 已 8 PZ 7 已 0 SK は、 
本体のち上にわ 
U モコン受信部びあります。 


参電源び「切」および電源ランプび赤色、無点なの場合でわ一部の回路は通電状態にあります。 



(つづを） 广本体 


各部のはた！3を 


(斗ラスト: TH - 巨已 PZ 7 已 0 SK ) 




電源 




電源を、「入」 r 切」する 

(「入」で、 U モコン操作び可能) 


電源ランプ- J 

参 I 」モコンで、電源「入」色 
参リモコンで、電源「切」一赤色 

' i . LINK 待機「する」設定中 
(が1〇ぺージ） 

または電源オン連動「する」設定中、 
(が00ぺージ） 
予約録画実施中^桓色 

I 

♦本体で、電源「切」^消灯 
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(前面扉内) 


ビデオカメラ 
などを接続 

(辟112ぺージ) 


HDMI 機器/ビエラリンク 

対応機器を接続 

( c ^9 己〜99ぺージ） 



目- CASA - ド挿入口」 

己已ぺージ） 

• 付属の日- CASA — ドを挿入します。 


イヤホンを接続 （@=下欄） 
チヤンネルを選ぶ 22ぺージ） 
音量を調整する 

各種放送の切り換えや、ビデオなどを見るとき 

(恆=22ページ） 

画面のサイズを変える 44〜47ページ） 

本体でかんたん設置設定をする (@=己7〜77ページ） 


■イヤホンやへッドホンをつなぐ （ M 3 プラグ専用) 



左画面/ • :巧/ィャホン（ス了レオ） 

ち画面/0/ィャホン（モノつル） 

1画面のとを 

スピーカーと同じ音 
(スピーカーから音は出ません） 

スピーカーと同じ音 
(スピーカーからち音び出ます） 

2画面のとさ 

スピーカーと同じ音 
. スピーカーからの音は出ません 
. 音声出力の設定 ( C を48ページ） 
を「ち音声」に設定するとち画面 
の音声を出力します。 （ ^マーク 
を表 ；; TU 

ち画面の音び出る 

-デジタル放送時:ち画面操作の音声切換で設定した音声 
録画中は予約の際に設定した音声 ( e ^40 ページ） 

-外部入力時:ち画面のちと左の合成音 


•ビエラ U ンクで音声出力び AV アンプのとき、左側イヤホン端子の音は出ません。 


♦音量を調舊するとさは 



左画面/ • : @/仆ホン（ス了レオ） 

ち画面/0/ィャホン(モノつル） 

立 旦 

曰 里 

音量ボタンで調整 

U モコンのち画面操作ボタンを巧し、音量ボタンで調整 
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電子説明 s の使いかた 

■本機は電子説明書 ( VIERA 操作ガイド)を内蔵していまず。 

テレビの操作びわからないとさ、"貴を巧すだけで、取扱説明書の内容を 
画面で見ることびでさます。 


♦トツプぺージから、見たい情報を探す ([1^ もぺージ) 




《電子説明書の表示中は上記のボタン(外 
を、巧さないで < ださい。 

ちし、メニュー画面び表示された場合は、 

I 元の画面 II を巧して、電子説明書を終了 
して最初からやり直してください。 


♦電子説明書を見て、すぐに実際の操作をする8ページ) 
♦ 実際の操作中、今の操作説明を見る （ 0^18ページ) 

♦ 紙の説明書のさらに詳しい説明を見る1日ページ） 


■電子説明書のトップページと1つ下のページでは、音芦ガイドで 
説明書の使いかたを案内しまず。 


参音声ガイドを止めたいとさは (11^ ちページ) 


^ ♦音声ガイドを聞さ直したいとさはを押す 


《「音声ガイドを止める」び選択された i 

とさ （1^ ちページ）は、聞さ直しは チャンネルボタン 

でさません。 

※音声ガイドはトップページのみ聞さ 
直しびでさます。 


16 




































紙の説明書（本書）を読んでいて、さらに詳しい説明び見たくなったときは 

♦電子説明書のトツプページで、本書に記載されている3巧の番号を 
押すと、紙の説明書と関連した、さらに詳しい説明を表おします。 



19 












本機で楽しめる放送 


B - CAS 力ードを挿入しないとデジタル放送は映りません。 


地上デジタル- 


• UHF 帯の電波を使って行ラ放送で、関東、中京、近畿の 
兰大広域圏の一部で2003年12月から開始され、その他 
の都道府県の県庁所在地は200日年末までに放送び開始 
されました。今後わ受信可能エ U アは順次拡大されます。 
高品質の映像と音声、更にデータ放送び特長です。現在の 
放送内容は、地上アナ□グ放送と同じ放送や、それを 
八イビジョン化したち)のび中むです。 （2007 年7月現在） 
※本機では、ワンセグ放送は受信できません。 


/ //パ 


巨 S デジタル 


ブ□ー ドキヤステイング.ヴテラ- 


•放送衛星 ( Br 日 adcastin 呂 Satellite ) を使って行う放送で-- 

八イビジョン放送やデータ放送び特長です。 ] 

巨 S 日テレ、巨 S 朝日、巨3-し巨 S ジャパン、巨 S フジなどは 
無料放送を行っています。 W 日 W 0 W (ワウワウ）などの ぎブ VV'fe 

有料放送は加入申し込みと契約び必要です。 （グ AIf — 

•本機では、巨 S アナ□グ放送はご覧いただけませんび、 と 

よりをくのチヤンネルをご覧いただける巨 S デジタル放送をお楽しみいただけます。 


11日度 CS デジタル 


•通信衛星 (Communications Satellite ) を使って行う 
放送で、ニュースや映画、スポーツ、音楽などの専門 
チヤンネルびあります。ほとんどの放送は有料です。 

•1 ]0度 CS デジタル放送の放送事業ち re 2 by スカパー./」 
への加入申し込みと契約び必要です。 / 

re 2 by スカパー./」には CSl と CS 2 の2つの放送 1 

サービスびあります。 


I が 

祗 


お問い合わせ先つ 

>「巨2 by スカパー/」カスタマーセンター 

0570-08- 1212 (ナビタ'イヤ J レ） （ PHS • IP 電言舌のた、たは 04已 一276—7777) 
受付時間 ] 0 : 00〜20 : 00 (年中無休） 

» re 2 by スカパー./」公式ホームページ 

http://www.e2sptv.jp/ 


地上アナログ- 


•従来からの VHF • UHF 放送のことです。に007年7月現在） 

•地上アナ□グ放送は、 20]] 年7月に終了することび国のち針としてミ央定されています。 
•地上アナ□グ放送終了後は、地上アナ□グ放送に関する機能は、お使いいただけません。 
•本機では、地上アナ□グ放送で、電波のすきまで送られてくる文字放送(字幕）はご覧い 
ただけません。 


旧 S アナ□グの W 0 W 0 W (ワウワウ）は巨 S デジタル放送のチヤンネルの一部として、「スカ 
パー!」は re 2 by スカパー./」として] ] 0度 CS デジタル放送で、お楽しみいただけます。 
すでにご契約されている場合は、再契約び必要になり、専用デコーダーなどは不要になりま 
す。（放送の内容は異なりますので、再契約をされる場合はよくご確認ください） 
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デジタル放送には3種類の放送(ヴービス)があります 


テレビ放送 



データ放送 

テレビ放送 
ぉ — 1 _び表示され 
ることち)あ 
ります 

お住まいの地域の生活情報や 
クイズ、天気予報、ニュース 
などの放送です。 


ラジオ放送 


圆 


止画 
など 


ろ)户音楽など 

音声ををとした放送です。 


従来からのテレビ放送です。などの放送です。 音声をまとした放送です。 

デ-夕 

参テレビ放送で國を押すと、データ放送を表示でさる場合びあります。24ページ） 
この場合、現在のテレビ放送に関連した情報などび表示されます。 

•番組表からの逞局やチヤンネル選局で、ご覧いただけるデータ放送では y の操作は不要です。 
参ラジオ放送は、己 S デジタルと110度 CS デジタルの一部でのみ、実施されています。に007年7月現在） 


基本的な画面操作について 


画面上で選ぶとさ 

r 






中央のミ夫定 
ボタンを押ずと、 
次の画面に 
な0まず 


VIE け目 S ま 組表 Ml _ 

ビエラ 

1 OeuK 

20:33 

124 火 125 水站末 27 を 28 ±巧日如ち 1 火 

日月 24日（义） 

UEFA チでンビオンズリーブ H 

22:00〜23:00 

ビック仆-這得への道 ■ 



〇 

回国画国 

回國圆 

圆國關 

圆圆國 

厕脚岡 


※上記のように取扱説明書上では、 
押すボタンを拡大しています。 

■やり直すとさ 

戻る 


1つ前の画面に戻る 
On : の画面] 

テレビ放送の画面に戻る 


0〇?レビ 0〇?レビ 0〇?レビ 00子レビ 00テレピ00子レピ.〇〇?レビ 
圍フ□因 国フ□巧扣》里ち[苗扣因000扣 P0P-0 扣去;店田史阳 IS をおち 

:〇 巧 roo を ro 谷 坦星'?〇 っィフ 00〇! ドラ？ る000 

•4, 60j SI OOJ 巧 〇扫 -A シング- World :"ブボレ スタシス 

「とと A AAA の シン巧'' Music シ スンご'.' 坦な'' 

II5^ きも''.~ なXX - ン雨 ipf 雨 im■- 

3 巧が 3D 指が 熙定無 お含ド本語'.' 拓 

;。。ちみ'已馈 W 罰が严が00紫な5曲な巧阳努ロンち； 
S 搜が扣親。。。'' トヴ;6〇がニドつ時 

;册號を。 W 曼縣5阳聽駱阳受巧?占阳旨ち邑晕 M 弓おミ 


ご.卜卜」〜あ重*だ J ：" ooo じ•妄萬 IT: 1= 冨 r 

g] 前日のま組表 [g 翌日のを巧麦 [g を番巧表のな大 [§ をを*§表の淸ル 


■数字などを入力するとさ 

リモコンボタン入力文宇（表示内容） 

1 @ あ II 〜 || 9 to || :1 ~ 9 
碼 ：□ 


\ m \ :# 


r 兀の画面 10_ j n. - 1 


Panasonic 

テレビ 


※この取扱説明書でのイラストゃ画面は、イメージであり、実際とは異なる場合び 

あります。 の I 、ぐ3雨で々/ 1/ T \;¥々 m = n り品品爪 ■! ■曰厶 


画面上で灰色表示されている項目の設定や選択 
はでさません。取扱説明書の説明用画面イラス 
卜では灰色表示の区別はしていません。 

アナ□グ放送時、実際の画面では灰色表示- 
(設定でさない項目です） 


例） 録画予約の詳細設定画面の場合 
「詳細設定 I 


I 予約方す 
["録画機器 
[録面モ-ド 
-f 信号設定 


屏るだけ J 錄 
「ビデオ（タイマー) 

[ 標準 

厂 音声：主 


その化の設定 
時間指定ず約へ 
予が]せず戻る 
予約する 


♦本機で楽しめる放送 







を J テレビを見る 


テレビ放送 
を見る 

お巧みで® 
ずる 

(デジタル放送時のみ） 


ボタン選局 


順送り選局 


お好み選局 


チヤンネルま号入力 


ビデオや DVD 
を見る 

パソコン 

を (£3 


入力切換 


(■リモコンが使えないときの操作は本体で已ぺージ） 

手順 ^ 

厂地上一！ 1/2 

I ナが] g 游ル] [bs] 屋: S I で放送の種類を選ぶ^ 


あ好み遲局 でお好み選局表を出す P 1/3ぺ-ジ I — 

r 1(押ずたびにページが変わる）谭巧リ胃I覃马 3 ^ 
「全 3ペー'; 榻肌 画 性 g 画 レで ド 

L 王 vU 、ソ偶口ぶ J に三^馬贾 I 励日1 - 


3巧のチヤンネル番号 

を入力して還局する 

(デジタル放送時のみ） 


チが I 觸 A 力 


を数回巧して入力対象の 
放送（地上 D/BS/CS) を選ぶ 


を巧す 

を放送や接続している 
機器の一覧を表示 


、切り換えたい 
1 入力を選び巧定 
ノ /パソコンの 1 
場合は、 PC の 
、項目を選びミ夫定 J 


「入力切換」を数回巧して切り換えることちできます。 
(数秒後、自動的に一覧表示が消えます） 


0 @ ち！〜 歴 K 包 I で選局 


で選局 




表から 

'己己 P 

度局 




見たい局の3おの番号を入力 
(例:101チヤンネルの場合） 

1到目〇翩11列 

已 ■ 砂な内已垣屯 r 内 

ビデオデッキや DVD レコーダー 
(接続している機器）を操作する 
•デイーガの場合はリモコンふた内のボタン 
で基本の操作びでさます(》^已8ぺージ） 


パソコンを操作する 


f テレビ操作画面や電子説明書^ 
が表示されている場合は、 

^ I [兀の画面 ] を押してから操作 J 

V 

簡しい解説を見る （ T 関連情報 


お知らせ ） 

導画画圃 


C お知らせ） 


地上デジタルの枝番 
H ィピ選局につし、て 

m+l7pfj4^,ll10d 

チャンネルなどの設定は 
(極=78〜83ぺージ） 

IJ モコンボタンや 
お好み選局表の 
出荷設定にっいて 


[ Tp 副间荒 I II |2 a 8 cII ([1^^142 ぺ_ジ) 


(お知らせ） 

尚+闕岡函 


お知らせ） 

導网圆啊 


お知らせ ） 

聲闕岡晒 


お好み選局のチヤン 
ネル変更は 
(陣8□ぺージ） 


ビデオ入力表示書換 
(陣107ぺ-ジ） 

入力自動スキップ 
(傾113ぺージ） 
接獄屈=94ぺ-ジ） 

画面モードを 
切り換えるには 

麵トド 

胃を巧す 
(巧すたびに切り換わる） 

接続/設定 
(恆=11巨ぺージ） 


タイトルなど 
を表巧する 


画面表の 


画面表巧 


を巧す 


■消すとを 
画面表の 

I を数回巧す 


ガイド,_,,__ . 

國+画國圃 


一つ前の画面に 


民る 番組ナビやメニュー画面から 

〇を巧す 一つ前の画面に戻る 


テレビ放送の画面に 
戻る 


元の画面 


II 元の 11 面 II を巧すメニュー画面などから 

テレビ放送の画面に戻る 


見ている番組の 
内容を見る 


番組内容 


番組を見ているとさに 

を巧 "T ^ 



「番組の内容を見る」 
を選びミ夫定 


■確認した5 

[兀①画面] を巧す 


- [4 お 115尉 114ま I ] 


アイコンについて 

(傾124ぺージ） 


タイマーで自動的に 
電源を切る 


オフタイマー 


オフタか- 


を押す 


♦押すたびに設定時間が切り換わる 
• roj 分を選ぶと解除する 


の」一「30」一「60」一「日〇」 （ 分） 


参電源が切れる3分前から点滅ま示します。 


残0時間を 
知りたいとさは 

P ! を巧す 
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を J サブメニュ ー/ 省エネ設定/ 


丰順！> [> C > 


サブメニユ 


ワンタッチで機能を 
呼び出ず 


サブメニュー 


だユ- ♦今の画面に関連した機能が表示されます。 

0を巧す♦地上アナ□グ放送時は、表示しません。 


省エネ設定 

準 備 


を押す^ 



「設定する」 


を選びミ夫定 



省エネ設定 
無信号自動オフ 
操作自動オフ 
肖費電力 

[^操作画面自動オフ 


標準1減1 r 減2 


初期設定-省エネ設定画面 
《白抜をは工場出荷時の設定 


地上アナ□ク放をやビデオが按了して 

10分樹こ自動的に電源を切る 


無信号自動オフ 


13 時間な上操作をしないとを 

自動的に電源を切る 


無操作自動オフ 


画面の明るさを抑えて 

消費電力をほ減ずる 


消費電力 


パネルの焼を付をを 


防止する (スクリ-ンセ-パ-) 


無操作画面自動オフ 




「初期設定」 
を選び決定 


「無信号自動オフ」 
を選ぶ 


「無操作自動オフ」 
を選ぶ 


r 消費電力」 
を選ぶ 


r 無操作画面自動オフ」 
を遇ぶ 


データ放をを見る 


データ放送の番組を 
確認する 


デジタル臓を、 
視神に押す を押す^ 



「番組の内容を見る」 
を選び決定 



採 

を巧す 


デジタル放送を視聴中に押す 


「情報を 
見る」を 
選びミ賊 




r お好みペー 
ジ」を選び 
ミ賊 


番組単位で購んできる有料番組(ペイ•パ- • ビュ -) を見る 


有料番組を見る 


PPV (ペイ•パー•ビュ ー 


有料ま組を選局したとさに巧す 
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データ放送を見る/ち料番組を見る 


簡しい解説を見る r 関連情報 

^テレビ操作画面や電子説明書が表示され f 
、いる場をは、 [兀の 画面 ] を巧してか5操作 



項目を選び 


-闕闕觀 



「省エネ設定」を選び 
決定 


「入」を選ぶ 


「入」を選ぶ 




設定する 


「入」を選ぶ 


■終わった5 


■終わった5 


■終わった5 
1 元の画面 II を巧す 

■終わった5 
L 元の画面 j を押す 


m 



ガイド , 

回+18ぶ vl は是117虛1 

電源び切れる3分前から 
点滅表示します 

回+18ぶ1は是1旧ぶ1 

電源が切れる3分前から 
点滅表示します 

巧イド=^广=1 

0+18別1は副19副 

「標準」標準的な明るさ 
「減1」消費電力を低減 
「減2」さらに低減 

國+圖岡网 

アクトビフ画面や SD メモリー 
カードの写真再生時 （スライド 
表の時は不可）己分な上操作し 
ないと画面が灰色になります。 


♦下記アイコンび表示された番組はデータ 
放送びあります。 

(アイコンび表示されない番組ちあります） 

田閣踊園固_ 




見たい項目を選び 
決定 


/赤データ放送の、 
^お好みぺージ^ 
にする ^ 


L ■確認した5 (お知らせ 

ほす） W II 元の画面 1 方イド . —— 

國+圍画 

■デジタル放送に戻るには 

「元の画面 II を巧す 國+匿哩 


733胃度司テ-夕放さとは 

方イド,_„_„_, 

- 圆+凹国編 


7踊厘ぶ1[4品 I 



■子 I ノト'’面面 ※アクトビラの「お好みぺ-ジ」 

実行した し、 CMM ) とは動作び異なります。 

タイトルを II -爪で—1 ■登録されたお好みページを削除 

選びミ夫定 兀巧完 窗+圆關國するには簡+圆國國 



項目を選び巧定 


0 + E 1111 ♦電話回線の接続び必要です。 


厚赢恆ぶ112匈 


(に吾= 巨己ページ） 


参サブメニュ 1/ 省 H ネ設定/テ—夕放送を見る/有料番組を見る 
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を)番組表か6見る/お巧みの番組 


手順^ 


ま組表か6見る 

準 備 



乂けけ 目3番組表を:因！_ 

と0:33 _ 火125水26才： 

目月 24 日（义） UEFA チでンビオンプリーグ 
22:00- 23:00 ビックイヤー虽得への道 


M 火 ]_ 巧水26木 リ舍 28 ± 29 B _30月1义_ 


i 

I — 

I 

這 I 


養?辨 m 綿ち g i 

括 00 1 H 00 1 別 〇〇 •A 

n 「公と A 「么 AA A 占 A の 

— AJ 〜 AJ ― XXXX ( 
リ OO- 00 ... XJ 


，し/了レこ uu 了 yc 

咽。弓 O 00 TOP-C 
シンヴ- World 
シンロ''' Muatei 


〇〇〇 ! ドラマ る000 2 

World rtK レ スタジ7 B 

Mu3 にシ スンと'' 呂技''' 

_ン 阳巧Iこち S 00商這って— 

画なドラ n^!cD i 

詔がホを '’ B 

叫 FA チヤ阳ジ —T ブを00’か〇ツ ’ 

巧:ノス給論邹辨; 


胃前日のを巧麦 [ D 翌日のを巧表 g ] をを巧をの巧大 g ] みを巧受のな小 

番組表 


娜す顧 


放送中の番組を見る 


今ずぐ見る 


放送す定の番組を見る 


見るだけ予約 


F ナが II デ効レ iris II fbs II 

放送を選ぶ 


「今すぐ見る」 

を選びま定 
(選んだ番組が映る） 

「見るだけ予約」 

を選び巧定 




お巧みのき組を探ず播組ナビから探す) 


を巧す 


今の時間帯で放送されている 
番組か5探す 


今放送中か5 


おすすめされる番組を 
一覧で見る 




映画やスポーツなど 
ジャンルで探す 


キーワードで探す 


出演者で探す 


ジャンル別に 


キーワードで 


人名で 



r 今放送中から」 
を還び 
ミ央定 

「おすすめ一覧」 
を選び 
ミ央定 


\ 「ジャンル別に」 
0を選び 
ノ ミ夫定 

\ 「キーワードで」 
0を還び 
ノ ミ央定 



「人名で」 
を選び 
ミ夫定 


本機は、放送局から送られてきた番組デー 
夕に基づいて番組を探します。 

そのため、実際の放送に該当する（キーワ 
-ドや人名）項目が含まれている番組でも、 
番組検索の検索結果には表示されないこ 
とがあります。 


日 


検索結果から 

网 

I ガイド J 


\「番組を探す」 
>を選び 
ノミ夫定 




「サツカー1 

めち呆1 

BS XXX 

22:00-23:00 

UEFA チ t ンビオンスリークビッグィヤー ......r 

























削デ 

—ブ取得ホ巧 |g 地上 Ag 巧上 agesgcsigcss 1 

量前日のを巧画留日のま巧圓国 
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參番組表か5見る/お好みのま組を探す 
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皆お好みの離を探ず/広告の詳細 


手順^ ^ 


お巧みのま組を探ず(関連情報で探す） 

厂化上—！ 1/2 

準 辟 を押ず熙」 ► 隨|陛國國 

^- " * ' 乂た巧さク:’ 


放送中止時の代替番組を探す 


放送中止時の番組を探す 


還んでいる番組に関連した 
番組を探す 


関連番組を探す 


番組に関連したトピックスを探す 


関連トピックスを探す 


出演者などの人名で探す 


■まず、「関連情報」 
メニューを表おする 




r 関連情報」を 
選びミ夫定 


、けけを站巧容 nnnnnnnnnn み) kI 

20:33巧上 DOO 00テレビ_[で容1_詳細_属せ_ 


番組の内容が表示されます 


I 8函，。 II 民るだけモ r | 「 間凍情部1 * 石^しザ-ご 
量前項 国を巧、困 

「番組内容」画面 


人名で番組を探す ■ 関連情報にュ-據示 


映画やスポーツなど 
ジャンルで探す 


ジャンルで番組を探す 


キーワードで探す 


キーワードで番組を探す 


関連情報 

I 放送中止時の番組を探す I 
関連番組を探す I 
関連トピックスを探す I 
人名で番組を探す I 
ジャンルでま組を探ず I 
L キーワードで番組を探す」 

情報がないときは 、 
「関連情報」メニューの 
項目が表示されません, 


放送を選ぶ 


/ XX 「放送中止時の 

( D 養ひ-顧 


\ r 関連番組を探す」 

驚"風 


\「関連トピックス 
\を探す」 
j を選び 

;央定 L ガィ t 




r 人名で番組を 
探す」 

を選び 

ホ定 U ’ ィド- 


\「ジャンルで 
\番組を探す」 

人! r 階 


\「キーワードで 
A 番組を探す」 

又!蠢び呼 


r 関連情報」メニューか5は、地上デジタル放送局から送られてきたデータに基づいて、 

番組やトピックスび検索できます。 

データを受信するためには、地上デジタルアンテナの接続 （ 巨2〜巨4ページ)び必要です。 
番組内容が表示されれば、ま組表に載っていない番組（例： 9日な上先のま組）でも録画予約 
でさます。 


広ちの詳細を見る 


準 備 


を巧ず標 


広告の詳細を見る 


広告の詳細を見る 


〜 、パ_づ—。/ 

.ク 番組表に広告が表示 ■広告を切り換えるとき 

国就てし、るときに ^上下ボタン 
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♦お好みの番組を探す/広告の詳細を見る 


る 

^ - -- 

予 ば 
ホ画ちれ 

巧で組さす 
化順番示ま 

S い表き 
ながで 
に容約 
^ - 表内予 
ぺ組組画 
醒旧番番録 
















をおずずめ番組機能 


r 手順0 [>[> 


おすすめま組機能をほう 

# 


通知されたおすすめ番組 
を見る 


おすすめ通知 


r 番組内容 J 画面か5番組の 
お好みを営録ずるとを 


おすすめ通知の表示中に巧す 


おすすめ 



おすすめ番組の紹介を 
表示中に巧す 
^おすすめ番組に 
切り換わる 


「番組内容」画面 
を表示中 


おすすめ学習 

おすすめ番組の設定を変える 



「★おすすめしてほしいですか？」 
の「はい」「いいえ」を選び 
決定 


■おすすめ通知を消すには 

戻る 

を巧す 


〇 


■終わった5 


テレビ操作画面や電子説明書 
が表示されている場合は、 

^兀の画面 ] を押してから操作 




ff 詳しい解説を見る IT 関連情報 


元の画面」 I を}甲す 


ガイド， 

圆+| 

固而關 

ガイド, 

m + 


17蔚 II が15忠 I 



おすすめ 
番組機能とけ 

ガイド 


國+關脑置 


準 備 


な三を巧す 



I 番組開始時のおすすめ通知 


選局操作時のおすすめ通知 





r おすすめ機能」 
を選ぶ 

r 番組開始時の 
おすすめ通知」 
を還ぶ 

r 還局操作時の 
おすすめ通知」 
を選ぶ 

r 通知する番組 
の数」を選ぶ 


「おすすめ語句 
一覧」を選び 
ミ夫定 


「おすすめ対象 
H 設定」を選び 
ミ夫定 

「学習リセット」 
-1 を還び 
決定 



「設定する」 
を選びミ夫定 

設定する 


設定する 


設定する 


設定する 




オン 


オン 


オフ 


オン 


オフ 


ずない 


をい 


「システム設定」 
を選びミ央定 


おすすめ機能を使用する 
おすすめ機能を使用しない 

視聴中におすすめ通知をする 
視聴中におすすめ通知をしない 

選局時におすすめ通知をする 
還局時におすすめ通知をしない 

最大已番組前後まで通知 
最大10番組前後まで通知 
最大20番組前後まで通知 


「おすすめ番組設定」 
を選びミ央定 



■終わった5 


■終わった5 


元の画面 I を押す 


■終わった5 


■終わった5 


緑 


を巧す 


「ジャンル」「出演者」^ 
►) 「フリーワード」から> 


「おすすめする」 
「おすすめしなし、」 

選びミ央定 ▼ \'^ J を選びミ央定 

がャンル：メインジャンル/サブジャンルわち選びミ夹定ねがこ5 
•出演ち:カテゴリー/読みの最初/名前から選びミ夫定 
♦フリーワード:文字を入力して「登録」を選びミ夫定 





各放送ごとに 
設定する 

「はい」 

H を選び 
決定 


おすすめ対象に設定するとき 
おすすめ対象に設定しないとさ 


■終わった5 


■終わった5 


ガイド 


圆日別厘 T ; 


元の画面を巧す 


元の画面を巧す 


ガイド 

國+匿 


] 關颐 


ガイド 


1+曲 ai 旧が im 


元の画面 I を巧す 


元の画面]を押す 


ガイド 


元の画面1を押す m + EaJlMJB 


フ u —ワードの 
文字入力に 
ついては 
ネットワーク編 
にページに記載 


おずずめ巧象設定 


お謂!顯厂質 


通知ずるを組の数 


おずずめま組機能の 

r オフ J r オン J を設定ずる 

ま組開始時の 

おずすめ通知を設定する 

還局操作時の 

おすすめ通知を設定ずる 


おずずめ通知をせたい 

番組の数を設定する 

おずずめしてがしい 

語巧を登録ずる 


おずずめしてがしい 

放送を還ぶ 

学習を U セットし 

はじめか6や D 直ずとを 


•ぉすすめき！能 
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録画モ約について 


予約の方法について 


■番組表か5予約する 

• ^をを押してま組表を出し、録画したいき組を選べば、簡単に 
予約設定でさます。（ま組表は最大8曰分を表示） 

ここでは次の己種類の予約方法について説明しています。 


♦ I 「システムを使って予約 

タイマー予約 


(陣もページ） 


参 i . LINK ケーブル を使つて予約 
i 丄 INK で予約 I (@= 34ぺージ） 


S 動す約 参 I 「システムやビエラ U ンクび使えない 

• HDMI ケーブルを使って予約 録画機器への予約 

ビエラ U ンクでタイマー予約 I |lr やビエラ IJ ンクび使えない機器への予約 

ぺ-ジ） （傾=：34ぺ-ジ） 

■日時を指定して予約する (時間指定予約） 

参]週間(上先のま組予約をでさます。 

•毎曰、毎週などのくり返しの予約びでさます。42ページ） 


「タイマー予約」「連動予約」対応機器 に007年7月現在） 


Ir システムの対応機器 I 「システムの対応機器はな下のとおりです。 


\対応機器 

予約方式\ 

当社製 

1995 年製 L 如きの 
ビデオデッキ 

DVD レコーダー 

左記 L ソ前の 
当社製 
ビデオデッキ 

他社製の 
ビデオデッキ 

他社製の 

DVD レコーダー 

タイマー予約 

〇 《1 

X 

X 

X 

連動予約 

〇 

〇 

〇 《2 

0《3 


X 印(対応が)の機器の場合は、テレビと録画機器の両方で通常の録画予約をしてください。 

《 ] : NV-WV1 、 NV-WV10 、 NV-HV61 、 NV-H4K 、 DMR- 口 00BD を除く 

《2 :対応メーカー/ ビクター、ま芝、 H 菱、兰洋、シャープ、ソニー、 

日立アイワ 、 NEC 

(ただし上記メーカーでを、一部使用できない機種あり） 

《3 :対応メーカー/ パイオニア、兰菱 

(ただし上記メーカーでも、一部使用できない機種あり） 

■ ビエラリンク （HDAVI Control™) とは 

•本機と HDMI ケースレ刷売品)を使って接続したビエラ U ンク対応機器を 
自動的に連動させて、]つの U モコンで簡単に操作でさる機能です。 
※すべての操作びでさるちのではありません。 

•ビエラリンクは 、 HDMI CECKConsumer Electronics Control ) と呼ばれ 
る業界標準の HDMI によるコント□ール機能をベー刀こ、当社独自機能を力 □ 
したものです。他社製 HDMI CEC 対応機器との動作保証はしておりません。 
参本機はビエラリンク Ver . 2に対応しています。 

ビエラリンク Ve 「.2 とは、従来の当社製ビエラ U ンク機器にも対応した 
最新の当社基準です。 （2007 年2月現在） 

詳しくはビエラリンク Ver .2 に対応した接続機器の取扱説明書をご確認ください。 

( お知らせ） 

参八イビジョン画質での録画に対応している DVD レコーダーなどに録画予約する 
場合、本機のモニター出力からの録画 ( Ir システムケースレを用しすこ録画など)では、 

八イビジョン画質ではなく、地上アナ□グ放送と同程度の画質で録画されます。 


32 


Ir システムでタイマー予約 
Ir システムで連動予約 


も感|| 

l：S3-^= 


詳しくは Ir システムケーブルの設定ち法をる月6日〇〇か 

ご覧ください。（恆=102〜1〇巳ぺージ） 〇〇 時 〇〇 分〜 

___, . 00時〇〇分' 

この朗 S は日於 00 00 テレビの’’’ ] 4 面;な 

巧24日映)フ□ジ1クト M r 親Iの中か5ち望を創造せよ 、 

, 2? m~23_00 〜□ケットをちみ出し台!?たち" "J _ I 

【‘〇月〇曰 OOch ' ' ■ ;馬顆 pB 扭 ' 

_ 巧。 I し二 ン ...I . I 〜 _Lr r 


予約受付完了 


あとは録画機器側で 
予約実行 


> 88驗魏〜胃護 


。-怖で-7か » B •だ：！-度®フ〇ジ I 
X 拍 3 7卜 wrl 

Sa ^ BTO け□因 STO 15口巧®〇 包の*打。 
300… 00 00… … 

扣000のヴ …口-一一。。 

〜。-。石 ■巧-パ 


Eilliispf | 「システムヶ - ブル咐属品 } ッ r 一 ^ 

|ii モニター出力端子か 5 か部入力端子へ i 


地上アナ□グ用 I 
アンテナを 
録画機器にち 
接続 


このま組をタイマー予約 


psiS srrs 

番組表 


本機側の操作など 


映像、音声コードを接続(》5扩] 0日ページ） 


まずちの録画機器側の操作(①、②)を行う 

〇番組表で、録画したい番組を選び「ま定 J を巧す 
0画面左下の r 録画予約」を逞び「ミ央定」を押す 
©「詳細設定」を選び「ミ央定」を押す 
〇詳細設定画面で「タイマー予約」の設定を 
行ラ（詳しくは風4日ページ） 


I 予約設定 I 
と準備 


I 予約時刻 I 

になると 


デジタル放送予約時は予約した番組の 
0央像と音青を本機が出力します 


録画機器側の操作など 


本機側の操作(〇、©、©、〇)のまえに 

① U モコンで電源を入れる 

③テープやディスクを入れる 

f 本機側の操作〇、©、包、〇のあと自動的に、 

1電源び切れる ] 

-±也上アナ□グ放送の予約時は録画機器側の 
チューナーより録画が実行されます 
• デジタル放送の予約時は本機からの映像- 
音声信号により録画が実行されます 


•深夜ま組など曰付をまたいで放送されるま組は、正しく録画されない場合びあります。また、24時間切上 
の録画はでさません。このよラな場合は、デジタル放送では連動予約をお使いください。 

•予約の変更と取り消しは、録画機器側でわ実施してください。 


詳しくは Ir システムケーブルの設定ち法を 
ご覧ください。102〜10巳ぺージ） 


Iすべ。こ® g 巧 SBBSOOO 00テレビの''' 
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> 。。口ち。。 A 蘇皆な*なち]拳臨客。》誇熙"男巧■卓裤〇ぶ 
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Q ート出 BSz ユ- B 呈5ロリ1 0 ミ，子' J - 

H P 3111 3? Ei 50115 15 自与 BnoiO ■* の 30 脚伽 ■ 链 oJ 寞 

口 一_ Mi r I .タドか' --二 ..MB , ，が gw gis®s 


この番組を連動予約 


巧麗! M 畳鷄 ij 態 

喝;ぉ鸣靈許团 

番組表 


録画開始時点 赫 

時間がさた5テレビが自動で}目示 

電源「入」！ 録画開始！ 終で 電源「切」！ 

—— み。。。 為)》^^ 

Ir システムケーブル(付属品） ノノ 「一 : 

一，丄… -.— か部入力端子へ ♦ 

モニター出力端子から_ _ J 

映像、音声コードを接続 ] 0日ページ） 


録画終了時点 


の)^- 


° 〇 

、りい - 


00 000 


か部入力端子へ 


テレビか5の 
指示により動作 


本機側の操作など 


I 予約設定 I 
と準備 


I 予約時刻 I 

になると 


〇番組表で、録画したい番組を選び「ミ央定」を巧す 
0画面左下の「録画予約」を選び「決定」を押す 
©「詳細設定」を逞び r ま定」を押す 
〇詳細設定画面で r 連動予約」の設定を行ラ 
(詳しくは1^40ページ） 

電源「入/切」-録画開始の信号および、 
予約した番組の映像と音声を出力します 

(終了時刻には停止信号を出力します） 


録画機器側の操作など 


① テープやディスクを入れる 

② 本機から接続した外部入力に切り換える 

③ 録画モードを設定する 

④ 録画可能状態であることを確認し、 

U モコンで電源を切る 

_ (切らないと、録画開始でさません）_ 

電源が入り、録画が実行されます 

(終了時刻 I こは電源び切れます） 


•他社製の録画機器をお使いの場合や、デジタル放送ま組の放送時間び変更になったとさでわ自動的に 
追従して録画させたい場合などにご利用ください。（放送局から情報のあるとさのみ） 













錄画モ約について (っづき) 


(ビエラリンクでタイマー予約) 
OLr やビ I ラリン州< 使えない騰へ ( D 予約) 


ビエラ U ンクに対応した 

当社製レコーター(ディーガ) 
の録画予約設定を 
本機か5行う 


I ビエラリンクでタイマー予約 ■ 


※他社製の HDMI 機器では 
お使いいただけません。 


D - VHS ビデオデッキ 
などの録画予約設定を 
本機から行ラ 


i.LINK で予約 


(デジタル放送のみ） 

(使用できる機器108ページ) 


I 「システムやビエラ 
リンクび使えないとさ 


I lr やビエラリンクが I 
_使えない機器への予約 J 


(デジタル放送のみ) 




番組表 


この SiS は BSOOO 00テレビめ… 


. 00時00分- 
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画'； 


pg 
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詳しくはビエラリンクの 
接続-設定をご覧ください。 
(傾98〜] 01ぺージ） 


HDM 喘子か5 

この番組を 
タイマー予約 

HDMI ケーブル 

(別売品:にぞ98ページ） 

HDM 喘子へ 


すべてのアンテナ 
-地上アナ□グ 
-地上デジタル 
- BS デジタル 
を レコーター 
(デイーガ)にを接続 



予約内容を転送 


番組表 



リが BS き組表困 

20:33 ISWm ホ r ■-' 



言羊し<は日8〜 ]]] 
ページ）をご覧 < ださい。 


、〇月〇曰 OOch 写! 

〇〇時〇〇分〜.。盤 
〇〇時〇〇分 

自 P ^ 

语 g 一。 


i . LINK 端子か5 


HDMI ケーブル 


この番組を 
タイマー予約 


V_/_^ 

〇 〇 

1 1 


[ 



〇, 


番組表 



この番組を予約 


* ，- 

扣ち弓。窮 

orot^-oo 
0 World- 

由■巧 A つこ 
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llP 

扣电の CS 

〇〇曲〇的 

塗資ム奪 
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ill siBtfej 

ぉ… 

麗莽 

isgjB の0 
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黯さ 

153っ化〇 
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fcz 与 


モニター出力 
端子か5 


か部入力端子へ 


映像、音声コードを接続 

(蚊] 06ぺージ) 


〇 〇 


〇 


し LINK で予約 


本機側の操作など 


録画機器側の操作など 





予約設定 
と準備 

■ 

〇 番組表で、録画したし、番組を選び「ミ央定」を押す 
©画面下の r 録画予約」を選び「巧定」を押す 
包 「詳細設赴を選び「ミ央定」を押す 
©詳細設定画面で「タイマー予約」の設定を 
行ラ（詳し<は0^40ページ） 

機器によっては、録画用のディスクを入れ 
る必要びあります 

•予約した番組はレコーダー(ディーガ)側のチューナー7 
(本機の HDMI 端子から、予約したき組の映像や音声は出 
♦有料番組や視聴制限、録画予約の重複については録画機 
詳しくは、録画機器側の説明書をご覧ください。 

録画が実行されます 

ごち!信して録画されます。 

J 力しません。） 

器側の設定に依なします。 

11111111 hii 1 11111 11111 1 II 1 

まず、右の録画機器側の操作 (① 、③)を行う 

〇 番組表で、録画したい番組を選び「ミ央定」を巧す 
©画面左下の r 録画予約」を選び「;夫定」を巧す 
tBlIH 包 「詳細設赴を選び「ミ央定」を巧す 

©詳細設定画面で n . LINK で予約」の設定を 
行ラ（詳し<は40ページ） 

本機側の操作 (〇、0、 @) のまえに 

① U モコンで電源を入れる 
③テープを入れる 
本機側の操作 〇 のあとに 
③ U モコンで電源を切る 

予約した番組の映像と音声を出力します 

参本機の i.LINK 端子から地上アナ□グ放送は出力しませ A 
アナ□グ放送を録画予約される場合は、 VHF/UHF ア三 
<ださい。 

録画が実行されます 

^テナを接続した録画機器側で予約設定して 


本機側の操作など^^^^^^録画機器側の操作など 

予約設定 
と準備 

■ 

〇 番組表で、録画したし、番組を選び「ミ央定」を巧す 
©画面左下の「録画予約」を選び「み定」を巧す 
包 r 詳細設赴を選び「決定」を押す 
©詳細設定画面で録画機器を「一一」にする 
(詳しくは¢§=40ページ） 

① テープやディスクを入れる 

② 本機から接続した外部入力に切り換える 
⑤録画モード、録画開始、終了時刻を設定する 


I 予約時刻 I 

になると 


予約した番組の映像と音声を出力します 


録画が実行されます 


参アナ□グ放送を録画予約される場合は、 VHF / UHF アンテナを接続した録画機器側で予約設定して 
<ださい。 

•デジタル放送のチューナーを内蔵している録画機器をご使用の場合、デジタル放送はデジタル放送用 
アンテナを接続した録画機器側で予約設定してください。 

























録画モ約について (つづさ) 


録画にっし、てのごま意事項 


録画機器の 
事前設定 


•予約の日時、入力(チャンみレなど) L ソ外の機能は、あらかじめ録画機器で設定して 
ください。(例えば、 HDD 内蔵の DVD レコーダーでの DVD と HDD の切り換えなど） 



録画機器の 
電源 

> 

•放送中または、開始直前のま組を予約録画した場合は録画機器は、電源 r 入」後、 
録画可能になるまで準備時間び必要です。（当社製品での一例） 

•ビデオデッキ：約]已砂 • DVD レコーダー：約日□砂 

•八ードディスクビデオレコーダー：約30砂 



視聴制限時 

> 

参年齢制限時は、暗証ま号の入力び必要です。ぞ48ページ） 



録画予約後の 
電源 

> 

参電源は U モコンで r 切」にしてください。 

デジタル放送の予約時に本体の電源を r 切」にすると、録画予約は実行されません。 
(地上アナ□グ放送のタイマー予約時やビエラ U ンクでの予約は「切」にしても録 
画予約び実行されます） 



番組表予約時 
のデジタル放 
送の予約開始 

> 

•連動予約で放送局からま組開始び遅れる情報びあった場合には、本機の予約開始 
時刻は情報に追従して遅れます。 （3 時間まで） 

タイマー予約時は、録画機器は遅れに追従しませんので最初の予約時刻から録画 
び始まります。 

実行中の録画 
予約の中止 

> 

参地上アナ□グ放送時のタイマー予約やビエラ U ンクでの予約は録画機器側で中止してください。 
•デジタル放送時は、別のデジタル放送を逞び、に H □ック」を「解除する」にする 
と予約中止されます。 

•デジタル放送のタイマー予約は、本機および録画機器側でを中止してください。 



録画中の 
テレビ画面 

> 

•録画中は2画面のち画面は録画中の番組に固定されることびあります。 



デジタル放送 
録画の制限 

> 

•デジタル放送には、原則として 「1回だけ録画可能」のコピー制御信号び 加えられ、 
CPRM に対応したデジタル録画機器と記録メディアの組み合わせにおいてのみ、 

1回だけ録画び可能になります。 

(ただし、コピー制御信号の実際の重用は、個々の放送局び判断します） 

参当社製レコーダー(ディーガ)と CPRM 対応のディスクの組み合わせでは、「1回だ 
け録画可能」でお使しルすこだけます。詳細は録画機器の取扱説明書をご覧ください。 

参アナ□グち式のビデオデッキでは、個人的にネ拥される場合に限って、これまで 
どおりに録画巧能です。 （ 144ページ） 



八イビジョン 
放送の録画画質 

> 

•当社製の i . LINK 録画機器では、八イビジョン画質での録画びでさます。 

♦八イビジョン放送の録画に対応している DVD レコーダーなどを接続してち、本機 
のモニター出力から録画する場合は、地上アナ□グ放送と同程度の画質となります。 

地上アナ□グ放 
送の録画ち法 

> 

参地上アナ □ グ放送の録画予約は当社製の DV D レコーダーやビデオデッキによる 
「タイマー予約」のみ巧能です。他社製の DVD レコーダーやビデオデッキには本 
機から録画でさません。（録画機器側で設定してください。） 

地上デジタルや 

110度 CS デジタ 
ル放送の i.LINK 
機器での録画 

> 

•地上デジタルや CS デジタルに対応していない録画機器では、予約時などに放送 
(地上デジタルや CS デジタル）やチャンネルま号び正しく表示されない場合び 
あります。 

(当社製 NV-HDR1000 、 NV-DH1/DHE10 、 NV-DH2/DHE20 、 NV-HVH1 など） 

有料番組録画 
の課金 

> 

•予約び実行された場合、視聴や録画をしなくてわ料金び請求されますので、 

十分にごを意ください。 （》 ず24ページ） 


•録画機器の取扱説明書わ、あわせてよくお読みください。 



予約の優先順位 


•予約したま組の放送開始時刻び他の予約したま組と重なってしまったときは、本機内部で優先順位 
をつけ、自動的に予約動作を行います。 


〇予約開始時刻の早い番組を優先 


先に始まる番組 

了 

予約開始時刻 
(録画開始） 

終 

後から始 

まるま組 


予約開始時刻 録画開始 終了 


約 部分は録画されません。 


©開始時刻が同じ場をは 
有料番組(ペイ•パービュー)を優先 



有料番組 


ち約開始時刻 
蜂葡图開始） 

終 

了 


有料番組 L ソがの番組 


予約開始時刻 録画開始 終了 


効 I 部分は録画されません。 



録 

画 

予 

約 

に 

二) 

い 

て 


•上記政外の場合は、予約一覧の順に録画します。 

参タイマー予約と連動予約を混在させないでください。 
予約び実行されない場合びあります。 


予約時のメッセージ 


^ 参契約び必要なチヤンネルです。 

放送事業窗こ問い合わせて、契約を行ってください。 

この番組は契約されていません。 

予約でをません。 


予約がいっぱいです。 
予約を削除してから 
やり直してくださし、。 


•実行前の予約は24件までです。 

「探して毎回予約する」で、まだ次回分び予約されていない項目びある 
場合、その分の予約数は実行前の予約巧能件数 (24 件)からあらかじめ 
差し引かれます。 

予約一覧で不要な実行前の予約を取り消してください。ぞ42ページ) 


予約が完了しました。 

予約が重複しています。予約が 
実行されない場合があります。 


参すでに予約されているま組と同じ時間帯のま組を予約しています。 
参地上アナ□グ放送の r タイマー予約」やビエラ U ンクでの予約では、 
このメッセージは出ませんので録画機器側でご確認ください。 


~参過去の時間帯を予約しよラとした場合に表示されます。 
予約でをませんでした。 
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を)番組表から録画モ約ずる 


テレビ操作画面や電子説明書 
が表示されている場合は、 
pn : の画面 ] を巧してから操作 




r 手順 D > 

まお表から録画予約ずる 


準 備 


まずご確認ください。 ♦機器の接続と設定(眠94〜11已ぺージ） 
♦操作全体の手順32〜37ぺージ） 


ま組表か6 

録画モ約する 




番組表から 
番組を選び 
ミ央定 



番組内容で 
「録画予約」を 
選び決定 



乂けけ番地の容 | 国国国国国国国国国国み Di 

20:33 BSOOOOO テレビ 内容！詳細属性 


6ち24日狄 ） I UEFA チヤンビオンプリ-グ 
22:00- 23:00 Iビックイヤー涅得への追 


番組の内容が表示されます 


毎画予約」 G 見るだけ予約 K 拍さ巧巧I 

g 前項 固を項(^) 囲 


♦おす•すめして度しし1ですび？ 


録画予約 


見るだけ予約 


f 詳しい解説を見る fr 関連情報 


^國圓國國 

么巧す r 紹丽 I .村.、か;#ホ盟ぶ 




録画したい放送を選ぶ 


jy 


内容を確認し、 

「★探して毎回予約する」 
「予約する」「毎週予約する」 
のどれかを選びミ夫定 
(詳しくは下欄参照） 


録画予約設定 

録画機器ディーガ（ビエラリンク） 

録画モード：一- 

立±.牛 
曰产.王 

料金： 

この設定内容で録画予約しますか？ 
r ★探して毎回予約する 


■設定を変更する場合 




左の手順で 
「詳細設定」 
を選びミ夫定 


接続機器に 
応じて 
設定する 
(次ページ） 


詳細設定画面の 
「予約ち式」について 

m + 圆國國 


詳細設定 


I モ約方な 


I 録画煤器 


L テイ-力 1!ピ I ラリンの」 1 


1 録画モード 


信号設を 


音をま 


その他の設を 


時巧指をモ約へ 


モ巧せず戻る 


モ巧ずる 


予約する i r 毎週予約ずる II 予約せず戻る1 
r 詳細設定 I 

♦暗証番号入力画面び表示されたときは （ C ^48 ぺージ） 
■終わった5[元の画面1を巧す 


録画についての 
ご注意事項は 
(恆=3日ぺ-ジ） 


すでに予約設定 
されている番組を 
変更するときは、 
階組内容」画面 
で「設定変更」 
を選びます。 


探して毎回予約する 

参放さ曰や放送時間び一定ではないシ I 」ーズちのの番組を、一度「探して 
毎回予約する」に設定すると、次回！;(降の放送は本機び自動的に毎回、 
予約設定します。（番組表データの放送チャンネル•時間帯•番組名など 
から巧回の放送を自動検索） 



最初だけ設定 


似降 M の 
繰り返し 


予約時の注意点 

- r 探して毎回予約」は最大日つまで設定でさます。 

•番組単位で購入でさる有料ま組 ( PPV ) の予約はでさません。 

•番組タイトルび極端に短い場合は設定でさない場合びあります。 

(回、国などの場合は設定できません） 

•番組名び前回と大きく異なる場合は、な回の放送を検索できないことびあります。 

• 1つの r 探して毎回予約」からは、1曰に]回だけ予約設定されます。 

(同じ番組び]曰に複数回放送される場合でわ、1ま組だけ予約設定されます。） 

•録画機器の状態によりな回の予約び登録されなかったり実行でさない場合びあります。 

(ダビング中、起動/終了処 i 里中など） 

•な回の予約び設定されるまで、最大]曰かかる場合びあります。 

•次回の放送開始時間び90分！;(上前後した場合は予約設定されないことびあります。 

•予約中、本機をご使用にならないときは、 U モコンで電源を「切」にしてください。 

(本体の電源を「切」にすると予約されません） 

• I 「システムのタイマー予約の場合、録画機器によっては;欠回の予約設定時に予約設定画面び表示されたり、 
再生び中断する場合びあります。 

•録画•視聴設定の r 探して毎回予約」をオフにすると一時的に;欠回の検索び停止します。ページ） 


予約する 

選んでいる番組だけを予約する場合に選びます。 


毎週予約する 

連続ドラマなどを予約する場合に選びます。 

(同じチャンネル•曜日•時間に放送される番組を自動で予約設定） 


予約時のミち意点 

•ま組の放送時間び変更された場合は対応でさません。 


•き組表か ill! する 
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皆モ約の詳細設定 

f # Jii > > > 


f テレビ操作画面や電子説明書^ 
び表示されている場をは、 

兀の画面 〕を巧してから操作 ) 
' V ; ^ 

f 詳しい解説を見る （ T 関連情報 


ホ約の詳細設定 


Ir システムまたは 
ビエラ IJ ンク 
を使って 

録画する 


連動予約 
タイマー予約 


ビエラ U ンク、 ' 
Ir システム巧に可能 ‘ 


前ぺージの 

) [Mil ^ ^ 


「ビデオ健動）」 
または 「 DVD レコー 
夕'一 (連動)」 を選ぶ 



「予約する」 
を選び 
ミ夫定 


■終わった5 


元の画面 


を巧す 


録画機器側で 
録画の準備をする 
(嚴32ぺージ） 


※タイマー予約と連動予約を混在させないでください。 
予約が実行されない場合がありまず。 

し LINK 機器 

(D-VHS ビデオデッキなど）に 

録画する 


し LINK で予約 


Ir システムを使わずに 

録画ずる 

(通常の予約録画） 


前ぺージの 


「ビデオ(タイマー)」 
または 「 DVD レコー 
ダー(タイマー)」または 
「デイーガ(ビエラリンク)」 
を選ぶ 




「録画モード」 
を選び 
設定する 


デイーガ(ビエラリンク)」 
、のときは選べません。 



「予約する」 
を選び 
ミ夫定 


■終わった5 


元の画面 


を巧す 


前ページの 

の画面で 

脱い I 「録画機器」を 
選び 





「 D - VHS 《」 または 
「 HDF ^》」 を選ぶ 

▼ノ （ 111ぺージで「使用」の項目を 
「する」にした機器名を表示） 




I ■録画モード」 
を選び 
設定する 



「予約する」 
を選び 
ミ夫定 


■終わった5 


元の画面 


を巧す 


前ぺージの 

r«ii ^ 


r—j 

を選ぶ 



「予約する」 ■終ねつたら 

を選び IT 元の画面 II 

ホ定 を押す 


録画機器側を 
操作して録画する 


「録画機器」 
について 

ガイド 


+ I7pg 眉赢 zlPl 別 

I ■録画モード」 
について 

方イド 


お知らせ 


方イド 


「録画機器」で 
選べる項目は 
ビエラリンク設定や 
Ir システム設定の 
内容で変わります。 
(嚴職104ベ-ジ） 


1 +序赢119ぶ。]医ぶ I 


I +な 為 11。 ぶ。] 度 お I 


録画モードは 
録画機器側で 
設定して < ださい。 



ホ約の詳細設定(さらに詳しい設定) 


複数の映像、音声びある番組で 

録画する信号を還ぶ 

(デジタル放送時のみ）_ 


イミ S 趴中 
1百巧な疋 


を組追従/開始時刻修正 
/お了時刻修正/マルチビユー録画 
/ヴ仆カット 


その他の設定 


曰時を指定してモ約ずる 


時間指定予約 



前ページの 

の画面で 
r 信号設定」 

を選び決定 


信号設定 

1 7ルチビュー 

ま 1 $B I \ 

i 麵 

映ぉ1 1 [ 

i 音青 

Ik 

I 二重音青 


I デ-夕 

1 

I 字富 

オフ 1 オン U 

I 字幕言語 

曰本語 1 巧語 1 I 

I 剧 D 庙入選が I 追加錦： 0円 I 



前ページの 

の画面で 
r その他の設定」 
を選びミ夫定 


その他の設定 


1 ま巧追従 

1 ずる 

1 しない 11 

1 閱脚ま刻修正 16:0 3 1 ±0せ 1 

1 按了時刻修正 16:4 9 1 ±0»~ 11 

1 7ルチビュー 録画 

1 オフ 

1 オン II 

1 サイドカット 


1 しなし、 11 


時間指定予約への変更確認 



前ページの 

の画面で 

「時間指定予約へ」 
を選びみ定 


毎遏予約の設定や時間指定予約で予約すると 
-番組追従が行えません 
-信号設をやその他の設定が反映されません 

よろしいですか？ 


[はい I [いいえ I 




各項目ごとに 
録画する信号、 
(映像'音声 ） r 
を還ぶ 


各 I 頁 g ごとに 
設定する 



「はしリを選び 
ミ夫定 


設定したら xYn 「予約する」 

g 細す夫！:び 


■終わった5 

L 元の画面 II を巧す 


設定したら 

房る 

〇を巧す 



「予約する」 
を還び 
決定 


■終わった5 
[元の画面]を押す 



時間指定予約の 
設定画面が出ます 
(11^42 ぺージ） 


設定内容について 


回+[1^闘關 

設定内容について 


回+願關園 
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^ 日時を指定してモ約ずる/取り消し-確認-変更/事前設定 


準 備 


[ 手順 D > [> 


娜す 


日時を指定してホ約する 


导臟 錠して 


時間指定予約 


取が肖し•確認•変更 


モ約の取り消しや 
確認、変更をする 


地上アナ□グ放送’ 
でのタイマー予約 
じ(外のとさ 


予約 一覧_ 
約取り消 ir 
予約変更' 


事前設定 


巧创禍びをゎコたとき自動でホ約も 

変更させる 

(デジタル放送のみ） 


マルチビ; 1- S 組のときす ベての 信号 

を録画ずる 

(デジタル放送のみ） 


探して毎回モ約の自動巧索を 

—時的に止める i 到司因 


7ルチビュ-録画 



「番組を予約する」 
を選び 
決定 



「時間指定予約で」 
を選び決定 


を] 


ぶ 


1，約ち式 

1 見る だけ 1 録画 III 

II 肋£種別 

1 ^ 11 

1モ約チヤンネル 1 吕00 II 

1 曜日/曰 

1 10月23日旧） III 

1 開始時刻10月23日| 20:00 1] 

f 按了時刻 

—I — If 

1 録画機お 

I ビデオ健固） II 

1録画モード 

I m II 

1 信号設定 1 音苗旧本語 II 

1 その他の設定 1 

1 予約せず戻る 1 

1 モ約ずる 1 



「予約一覧」を 
選びミ夫定 


ホボタンを巧す 
青ボタンを押す 


皆 


JU 



「予約一覧」画面から 
変更や取り消したい 
予約を選び決定 


確認のみの場合、\ 
^の画面 j で終了 


" E け予約一覧 

ビエラ 

00:00 


モ約 


I 探して毎回 ★ 





CS1 

777 

12月10□(月） 
9:15-10:55 

000 ポランティア 

W 巧サツカーポランティア 

■■ 

CS2 

10已 

12月11日（义） 
7:00〜8:55 

CG アニメーシヨンコンテスト 
巧西予里 

■ 

CSS 

1S3 

12月13日（木） 
9:15-10:55 

スーバーモーグ i レ巧 

Tsia 脚 

■ ■■■ 

CS2 

123 

12月14日(を） 
2:00〜3:45 

国廣エア U アル太を 
るち面.珍ち面 

■ 
















▼ 




予約一覧 

■探して毎回予約の取り消し 

① ホボタンを巧して探して毎回予約 
の一覧を出す 

② 取り消したし巧約の項目を選びミ央定 

③ 「はい」を選びミ央定 



「録画•視聴 
設定」を選び 
決定 


録画*視聴設定 

「ま Mil が 

1ずる1しない 11 

[7 ルチビユー録画 

オフ1オン 1 

[探して毎回モ約 

ォフオン 11 



各項目を 
還んで設定する 

(下欄参照） 




各項目ごとに 
設定する 



「予約する」 
を選び 
ミ夫定 


♦暗証番号入力画面が 
表示されたときは 
(嚴48ぺージ） 


■終わった5 


元の画面 


を巧す 


実巧前の 
モ約の 
取が肖し 

「取り消し」 

分 IIび 

実巧前の 
モ約の 
を 更 

設定変更画面で内容を修正し、 
「胃ををを^ /" 「修正する」 

モ約の 
取が肖し 
(中止） 

「取り消し」 

を選び 簡細は 36 ぺ-ジ） 

実行中の 
モ約の 

実行中の予約は本機からは変更で去ません 


■終わった5 

II 兀①画面] 

を巧す 





「履歴削除」 
を選び 
ミ夫定 


「き組追従」 

を選び 

「する」に設定する 




録刚 


「マルチビュ 
を選び 

「オン」に設定する 


■終わった5 


元の画面 


を巧す 


^0^ 


「探して毎回予約」 
を選び 

「オフ」に設定する 


テレビ操作画面や電子説明書 
び表示されている場合は、 
r 兀の 画面 ] を押してから操作 

V " 


P 羊しい解説を見る f 関連情報- 



設定内容について 


ガイド1 

由+1 

8 110.11 1* I 

(m 

方イド1 

國 +1 

□ 5 せ） 

8 110:1110; 


予約件数について 

方イド . _„„_, 

國+醜削 12^ 

探して毎回予約に 
ついて 

ガイド 


画+關跑麵 


お知らせ 


ガイド 


置ぶI邮 a| は副 


設定内容について 

m+i 17.1 sji9.y [Sill 


■タイマー予約の 
変更•取り消し 
「タイマー予約」 

を変更したり、取り 
消した場合、録画 
機器側でも変更や 
取り消しの操作が 
必要です。 

■探して毎回予約 
①取り消し 

「探して毎回予約」 
を取り消すには、 

本機側での取り消 
し操作(左ページ) 
と、録画機器側で 
の取り消'し操作が 
必要です。 


タイマー予約、 
時間指定予約時 
は働さません。 

iiINK 対応機器のとき、 
「オフ」に設定すると 
「信号調」で調した 
信号のみ録画します。 


含管碧」妻髮营•讓 • 蠢 / Hi 前謹 
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を)画面サイズを変える/画面位置やサイズの 


画面ヴイズを変える 


り\イビジョン映像 1U がのとさ） 

自動で拡大画面にずる 


セルフワイド 


手動で画面モードを 
切り換える 


画面モード 


(デジタル放送や LLINK 入力が A イビジョン映像のとき) 

自動で拡大画面にずる 


縱辄 


手動で画面モードを 
切り換える 


IBBi 


画面位置やサイズの微調整 


垂直の位置やサイズを細か<調整ずる 

(画面モードびノーマルおよび2画面な外のとさ） 


7]( 平サイズの調整 

に画面外） 


垂直位置/サイズ 


水平表示領域 


2画面で楽しむ 


2画面にずる 


画面モードを選ぶ 


HD 表示領域 


2画面 


画面モード 


ちちの画面を入れ換える 


左も入換 


ホ順 [> 0 [> 

自動的に違和感の少ない映像に 
lJ 拡大します 

酬トド 画面モードを表の中に巧す 

lJ (巧すたびに切り換わる） 


画面トド 


ilf-K 


1回巧す（ロル」と表示） 


画面モードを表示中に巧す 
(巧すたびに切り換わる） 


調整したい画面のときに押す 



112田や112日 P のとき画面サイズを 

調整ずる （2 画面外) 




「垂直位置/サイズ」を選び 
決定 

「水平表示領域」を選び 
設定する 

「 HD 表示領域」を選び 
設定する 


画肺-ド 


泣 A 換 


を巧す ちう一度巧すと1画面に戻る 

2画面のとさに巧すたびに切り換わる 
2画面のとさに巧すたびに切り換わる 


左ちの画面の音きを切0換える 


音声左ち切換 ■ ご^ 2画面のときにメニューを巧す 


ち画面のチヤンネルをおえる 
/ビデオなどに切り換える 


ち画面操作 




か 


画面の設定をお巧みで変える 

準備 


[1 の表示中（約10秒間）に巧す 


設定したい放送や、が部入力の 
画面のとさに巧す 


セルフワイド 


3次元 Y / C 分離 


の-1巧出 
ED 2 検出 


525 P 色マト U ツクス 


ブランク輝度設定 
NR (ノイズリダクシヨン） 




HD ォプティマィザー 


デジタルシネマリアリティ 


各項目を選び設定する 
(画面の設定は2ぺージ構成ですから 
▼を繰り返し巧すと、次のページに 
なります） 
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iT 調整/211面/ Pi 面の設定 


テレビ操作画面や電子説明書 
が表示されている場合は、 
pT ： の画面 ] を押してから操作 


(f 羊しい解説を見る連情報 


をルフワイド vr ノーマル " hr ジャスト 


ズーム 


ロル」と表示中に再度巧して切り換える 
LJ (約已秒間メッセージを表示） 


サイドカット 

サイドカット 

サイドカット 

>サイドカット 

サイドカット 

セルフワイド 

ノーマル 

ジャスト 

ズーム- 

フル 


m+ 画國陋 甚 +圆國國 


圆+國國画 

(お知5せ） 

呵+圓國圆 


m + 國國画 


广お知5せ） 

HDMI 入力酌 W ビジョン 
映像のときも切り換わる 


画面サイズの情報びあるとを 
の端子 .52 映像 ’ ID - 1 - EDS ) 
(陣143ぺージ） 

(お知5せ） 

图+陋國圆 

2画面時のサイドカット切り換え 
について 

图+圆國國 



「設定する」 k 
を選びミ央定 r 





画面を見なび5 
調整する 


■テレビ画面に戻るには 
I 元の画面 II を押す 

■テレビ画面に戻るには 
L 元の画面を押す 


r 画面の設定」 
を選び決定 


网 

しガイド J 


■テレビ画面に戻るにはがド ■ ■ 

I 元の画面]を押す L 2 J 十幽齒 BU 


ガイド 

m+iidiid 關 


■^十嗎嗎圆 


广お知5せ） 

圆+画圃011 
r お知らせ） 

m + 画國圃 


> PC 画面、 SD ビデオ再生、電子説明書、アクトビラは 
2画面になりません。 


「音声左ち切換」 
を選びみ定 


■終わった5寶 

〇を巧す 


1@あ]〜国夕*5]チャンネルボタンを巧す 


销+画画國 


國+画画圆 


圆+国画國 


1 ? 1十3副4益||4益|| 


國+國画國 

■ち画面操作を優先したいとさ 
(衝48ぺージ） 

■ビデオなどを見るときは、〇の 
手順で「入力切換」を巧す 



「設定する」 
を選び決定 



r 画面の設定」 
を選び決定 



■終わった5 

II 元①画即 I を巧す 


fl - fK + fSSlI 5111511 
^ +|8墨10詞 [8 词 
+ 1 8 对回。 ち][ 9 馬] 
+ |8剖度到0〇3 
+ |8墨)居对 [2 固 
+ 1 8 蛋]巨过[ん哥 

+画画圆 

+ [8词盾訂鬥別' 


セルフワイド 
3次元 Y / C 分離 
ID -1 検出 

£02検出 _ 

已2已 P 色スト U ックス 
ブランク輝度設定 
NR (ノイズリダクション） 
HD オプティマイザー 
デジタルシネマリアリティ 


♦画面ヴVスを変える/画面位置やヴVスの微調塵/2画面/画面の設定 
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を J 画質や音質をお巧みで調整ずる/ 


丰順 [> 0 0 


画質をお巧みで調整する 

準 備 


調整したい画面のときに巧す 


番組に合わせて映像を選ぶ 


映像メニュ- 


^^^'^ 


「映像メニュー」を選び 
設定する 


映像メニューをお好みに調整ずる 

(明るさや、色あいなど） 


映像メニューの調整 


上記の手順で 
調藝したい映像 
メニューを選ぶ 




各項目ごとに調整する 
(0 巧像メニューの調整は 
2ぺージ構成です） 


映像メニ: I- が r ユーザー(写真） J r シネマ J [リビング J のとを 

をめ細か<画像を調壁ずる 


デジタル放送を見ているとを 

番組巧の映像を切り換える 


テクニカ J レ 


信号切換 




「テクニカル」を 
選び「入」にする 


ill - デジタル放送を 
@視聴中に巧す 




「テクニカル」 
画面にする 


r 信号切換」 
を選びみ定 


音質をお巧みで調壁する 

準 備 


番組に合わせて音声を選ぶ 


サウンド 




調整したい放送や 
外部入力のとさに巧す 

「サウンド」を選び 
設定する 


サウンドをお好みに調整ずる 


サウンドの調整 


上記の手順で 
調整したい 
サウンドを選ぶ 




各項目ごとに調整する 
(音質の調整は 
2ぺージ構成です） 


音青を切り換える 


音声切換 


音神換 


1回巧すと、現在の音声を表示 


パソコンの画面を調壁する 


準 備 


まずご確認ください。 . 
♦パソコンの接続 ^ 

(傾11已ぺ-ジ ） r 


BBEili 「 PC 」 を 
LJ 選びミ夫定 


接続したパソコンに合わせて 
調整ずる 


PC 画面調整 



「 PC 画面調整」を選び 
ミ夫定 


网 ► 

1ガ’ィり r 
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パソコンの画面を調整ずる 


テレビ操作画面や電子説明書 
が表示されている場合は、 
pn : の画面 ] を押してから操作 


( I 羊しい解説を見る f 関連情報- 




晒質を調整する」 
を選びミ央定 


スタンダード^シネマイナミック I ■テレビ画面に戻るには乃ィド 

ュ ふ ド訓 _ I リビ t グ I II 元の画面 II を巧す E+lMMiJffi 


I ユー ヴー(写真）卜 - 

■テレビ画面に戻るには 
I 元の画面」を}甲す 


ガイド,_,,_,,_, 

圏+恥咖が 


欠;[百日(ス 、 w こ ■了レビ画面におるには ガイド _ 

=請畫量る II 元の画面 II を巧す 國+画圆闘 


各項目ごとに 国严-レロ 

11整する 1^21 

r マルチビュー」または r 映像」の 
項目を選び設定する 


>スタンダード：一般的にご家庭 
でご使用される際のメーカー 
推奨の画質設定モードです。 
>SD メモリーカード写真表示 
中は、「ユーヴー」は「写真」 
と表71^されます。 


ガイド . _ ,,=,, _, 

國+幽咖础 

^お知らせ） 

ガイド„_ ,,=,_, 

國+邮幽虹 


( T お惜剛整する」网 

をびミ夫定 U 了ド j 

I スタンダ-ド M スタジアム H ミユ-ジツク I ■テレビ画面に戻るには 力;!^ド' ™™rrn サウンドの切り換えは 

国漏 n を押す國+國園制圓ボタンでも巧能です。 


■テレビ画面に戻るには 
元の画面 1 を巧す 


現在の音声を表を中に巧すごとに切り換わる 
^ (切り換えのでさる音声があるとさのみ） 


國+圓園圖 

(お知らせ） 

國+11園圆 

(お知らせ） 

ガイド„_, 

阿+脚础咖 


画配-ド調整したい 
||画面にする 




「設定する」 
を選びみ定 





各 I 貝目ごとに 
調整する 


■調整した5 
戻る 

KJ を数回巧す 


晒面の設定」 
を選びミ央定 

+闊關關 


( お知らせ;） 

m + 画圆圓 


♦画質や音質をお好みで調養する/パソ n ンの画面を調養する 
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を J システム設定 


手順 [> 0 c > 


システム設定 

準 備 


デジタルが送の字幕や文字ス ー/ \:—び 
おる場合に表示ずる 


デジタルが送で 巧して順送り 
でをるチヤンネルを選ぶ 


字幕の設定 


選局対象 


ち画面操作 


2画面のとを 

聞をたい画面の音声を選ぶ 


音声出力 


タイトル表示 


娜す ►W 


「設定する」 
を選び巧定 



2画面のときち画面の操作を継続ずる 




選局時に番組のタイトル表示の 
オン/オフを設定ずる 



SD メモリーカード挿入時、ランプ点好の 
ずる/しないを設定ずる 


SD ランプ点な 


I 文字入力設定 1 は、「おすすめ語巧一覧」 （傾=30 ぺージ） 
やアクトビラで使用します。 

ーネットワーク編 （ 1す12ページ）をご覧ください。 




「字幕の設定」を選び 
ミ央定 

「選局対象」を選び 
設定する_ 

「ち画面操作」を選び 
「□ック」にする 

「音声出力」を選び 
設定する 

「タイトル表示」を選び 
設定する 

rsD ランプ点灯」を選び 
設定する 


システム設定 (制限項目設定) 


準 備 


視聴でをる年離を制限ずる 


視聴可能年歸 


制限を越えるま組を見るとまの 

暗証番号をを更ずる 


暗註番号変更 


お証番号を取0消ず 


暗註番号削除 


※ け‘ラウザ制限 I は、アクトビラで使用します。 

ーネットワーク編 （厮 已ぺージ）をご覧ください。 


が田^ 「設定する」「システム設赴 

の甲。を選びみ定を選びミ夫定 


有料番組のとま _ — ■い— 

—番組の購入金額を制限ずる 


^0^ 


う階 




「視聴可能年齢」を選び 
設定する 

「一番組限度額」を選び 
設定する 

「暗言正番号変更」^新しい暗記番号を 
を選び決定する r 入力してミ夫定 

「暗証番号削除」を選び 
決定する 
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f テレビ操作画面や電子説明書^ 
が表示されている場をは、 

,の 画 旧 ] を押してか日操作 ) 

V 

(|羊しし、解説を見る f 関連情報- 



r システム設定」を選び[〇>1 
ミ央定 U ィド 




各項目を選び 
設定する 


お好み hi テレビ^1ラジオ 
~1 ~~ 
— I すべて "hr データ 


I 左画面 I 左画面の音声を出力 
匿画面ち画面の音声を出力 


■終わった5 
II 元の画面 1 を巧す 

■終わった5 
I 元の画面 II を巧す 
■終わった5 
II 元の画面 II を巧す 

■終わった5 

戻る 

r \ を数回巧す 

■終わった5 

[ 元の画面 II を巧す 

■終わった5 

[ 元の画面 II を巧す 


ガィよ I — II — II —,字幕の「オフ」「オン」は 

m+HEMH 字 S 牛’々、,ァ心つ"ヒァホ 

^ ^ホタンでも巧能です。 

ガイド . ^^_, 

田+[8初117剖 II 到 


-關閱网 


-固ぶ | I 7 pS 国寬1 


方イド,_„=„__, r オフ」設定時もチヤンネル 
圆+關區 i 画番号は表示されます。 


- L 8 ぶ|17荀置鹿 I 



画面上の指示に従って 製.,1^ 1。ゃ1117ま I 

「制限項目設定」を、暗証番号を入力ずる （4 衍） ^ 肥ぶ ^ 
選びミ央定 r ♦獅て入力するときは、番号を r お知らせ ） 


画面に従って再度 
暗証番号を入力 


「はい」を選び 
ミ央定 



2回入力して登録する。 
(番号はおずメモしておく） 

■終わった5 

[元の画面1 を巧す 

■終わった5 

元の画面1 を巧す 

■終わった5 
||元の画面1 を巧す 

■終わった5 

[元の画面1 を巧す 


制限項目設定について 

ガイド,_„^, 

同+18ぶ 117慮1155 


-關嗎闕 


I 設定した年齡や購入金額を 
_越える番組を選んだとき 

. 方イド . ,, . 


- [8 ぶ | I 7 p 。 司 g み zl 


-闕嗎闕 


-[ 3 副 I 9 詞日 . あ I 


-を是い 9 底；!屋ぶ II 


♦システム設定 
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エスディー 

sb メモリーカードを使う 


■ビデオの再生について 

本機に SD メモリーカードを挿入することで、 SD メモ U - 力ードに記録されたビデオを再生できます。 
•本機で再生できる動剛ホ、 SD - Video 規格 Verl .2 [ MPEG -2( PS 形式)※ i ] に対応していて音声フォー 
マッ トが MPEG - 1 / Layer -2 形式またはドルビーデジタル * 2 形式のファイル、または avCHD 規格 
に対応していて音青フォーマットがドルビーデジタル形式のファイルです。 

《1 MPEG とはカラー動画像のフォーマットの名称です。 

PS は （ Pro 呂 ram Stream ) の略称です。 

《2ドルビーはドルビーラボラト U - ズの商標でず。 

•パソコンで編集したビデオは意図通り再生できないことがあります。 

■写真の再生について 

本機の画面で、デジタルカメラやデジタルビデオカメラで撮影された写真データを見たり、写真現像店 
に出すプリント枚数を設定することができます。 DCF 規格 [Design rule for Camera File system : 
電子情報技術産業協会 ( J 曰 TA ) にて制定された統一規樹の画像データに限ります。 

挡社製のデジタルカメラ 「 LUMIX 」 など現在発売されているデジタルカメラは、ほとんどのものが 
DCF 規格を採用しています。） 

•パソコンで編集したデータち見ることがでさます。 

• JPEG 形式の静止画ファイルを見ることができます。 

拡張子は r . JPG 」 にしてください。また、長いファイル名をつけると、一部省略して表示されます。 
•本機では最ル1日 0 X 1 20画素〜最大約1000万画素までの写真データの表示を確認しています。 

に007年7月現在） 

例: 4224 X 237 曰 （ 10,03曰,224画素） 

3己 48 X 2736 (9, 980,928画素） 

•同じファイル名があった場合や、 JPEG 形式 LU がの静止画 （ TIFF 形式など）、音声 、 MOTION 
JPEG などのデータは再生でさません。 

•SD メモ U - 力ードのフォーマットはデジタルカメラなどの撮影機器で行うか、パソコンで行う場合は 
SD メモリーカード専用フォーマットソフトを使ってください。 

■作成されたファイルについて 

•作成した機器によっては、ビデオや写真ファイルは本機で正しく再生されない場合があります。 
•ファイル数やフォルダ数が多い場合、表示に時間がかかる場合があります。 

参ご使用のデジタルカメラなどによっては、編集後の画像を再生でさない場合があります。 

詳しくは、デジタルカメラなどの取扱説明書をご覧ください。 

■ SD メモ IJ - 力ード（別売品)について 
•24 mmx 32 mmx 2.1 mm の、切手とほぼ同じ大きさの半導体メモリーです。 

•min 倍□力ードや micros □力ードを本機にて使用ずる場合は、専用のアダプターに必ず装着してご使用ください。 
参マルチメディアカードのご使用については保証いたしません。 

参本機では、2 G が3までの SD メモ U - 力ードおよび 4 G が4の SDHC メモ U - 力ードを動作確認 
しています。最新情報は下記サポートサイトでご確認ください。 
http :// panasonic . jp / support/tv に007年7月現在） 

《3使用可能領域は2 GB より少なくなります。 

《4使用可能領域は4 GB より少なくなります。 

•最大転送速度が、1 0 M 巳/秒に満たなし、 SD メモリーカードでビデオ撮影 

した場を、本機で正しく再生でさない場合があります。 I ~= 

■プ□テクトについて 書込禁止 I 

•スイッチを 「 LOCK 」 側にすると、写真現像店に出すときのプ U ント枚数設定 （ JtD.CKI 
( DP 0 F 設苗 ができなくなります。 ^イツて 表面 


SD メモリーカードを廃棄/譲渡するときのお願い 

パソコンの機能による口才ーマット」や「削除」では、ファイル管理情報が変更されるだけで、メモ U - 
力ード内のデータは完全には消去されません。 

廃棄/譲渡の際は、メモ U - 力ード本体を物理的に破壊するか、市販のパソコン用データ消去ソフトな 
どを使ってメモ U - 力ード内のデータを完全に消去することをおすすめします。 

メモリーカード内のデータはお客様の責任において管理してください。 
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■SD メモリーカードの出し入れ 

参本編已2〜已3ぺージおよび、ネットワーク編10〜11、3日〜37ぺージの操作中は、電源を 
切ったり、カードを取り出したりしないでください。データが破壊されたり、本体が正常に動作 
しなくなる場合があります。 

♦ min 旧 D 力ードや microSD 力ードを使用の場合はアダプターごと出し入れしてください。 

• SD メモリーカード似がの物を挿入しないでください。故障や破損の原因となります。 



■フォルダ構造についてロォルダ（ディレクトリー)構造の例] 

\_ I \ _ 

DCIM —— XXXXXXXX — XXXXXXXX.ipg JPEG 形 i 


xxxxxxxx 


MISC 


SD VIDEO 


PRIVATE 



JPEG 形式 （ xxxxxxxx . JPG など）で 
記録された静止画 

「 DPOF 」 などの設定を持つ情報が入って 
いますので編集しないでください。 


この中にある SD ビデオの 
MPEG -2 ファイルを再生します。 


この中にある AVCHD ファイルを 
再生します。 


(編集禁止） 

(お知らせ） 

•本機は全フォルダ内の JPEG ファイルを探して表示します。 

(ただし、 DP 0 F プリント設定は 「 DCIM 」 フォルダ内の写真画像のみ設定できます） 
参ファイル名やフォルダ名を変更すると、本機で使えなくなる場合があります。 

I ] :フォルタ XXXXXXXXJpg :ファイル名 X :半角文字^ 


• SD メモリ—力—ドを使う 
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ビデオ•写真 


を JS 甘メモリーカードの再生/ 


r 手順！> 0 [> 


SD メモリ-力-ドのビデオを再生ずる ( MPEG -2/ AVCHD 動画再生 ) 


準 備 


SD メモリーカードを 
挿入する已1ぺージ） 


SD 力-ド' 


r ^を巧す 


ビデオを再生ずる 


SD ビデオ再生 



再生したい 
映像を 
選びミ賊 


再生が 

始まります 


SD メモ IJ — 力ードの 


写真を再生する 


準 備 


写真を連続して見る 


スライド シヨー 設定 


写真を12枚ずつ見る 


写真一覧 


SD メモリーカードを 
挿入する已1ぺージ) 

上記手順で 


^ SD トド 

r 圍 I を巧す 


スライドシヨ-開始 ■ 基茜基ョ-開》台」^再生び始まります 


スライドシヨーの設定を巧える 



「スライドショ- 
設定」を選び 
決定 




「再生 モー ド」 
「画像表示間隔」 
を設定する 


■ DPOF 自動再生ファイルび 方イド ^, 

あるとをは、まず再生ち法 0+11过に isl 曾 U 
を選ぶ 



「写真一覧」 
を選びミ央定 


写真を12枚ずつ 
表のします 


写真を1枚ずつ見る 


シングル表示 



「シングル表示」 
を選びミ夫定 


k 巧すたびに 

► 画像が 

^ viy 切り操 


切り換わる 


写真現像風こ as ずプリント巧数を設定する 


プ u ント枚数を設定ずる 


DPOF プ U ント設定 


※設定が可能な写真については （ 已1ぺージ） 


上記「写真一覧」 
画面で巧す 


護い%巧す 

決定 
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写真現像店などに出ず _ 

、 a I ムィ r テレビ操作画面や電子説明書 

つ I J ^ Xv 3 GvClj =» lE が表示されている場合は、 

] を押してから操作 

(詳しい解説を見る fli 連情報 



「ビデオー覧を見る」 

を選び決定 I ガ7ド 


■停止するには 

ビデオー覧 
卜@ ► 画面に戻る 


■テレビ画面に戻るには 
II 元の画面 II を巧す 


■ 

《SD メモ U - 力ードの使用 
上のご注意已〇ぺージ） 

m + f 7 pijiii 6£ oiii 6 ja 




「写真を見る※」 
を選び決定 


※スライドシヨーのとさは 
「スライドショー開始」 
を選ぶ（下記） 


I 止めるとさ国再開するとき国終了するとさ 

感獲〇挪す■匡?品には 

■スライドショーを見るには■止めるとき■終了するとき 
「スライドショ-戻る 
► (< ® j 開始」を選び 卜敎う 〇を巧す 


■テレビ画面に戻るには 
[元の画面]を巧す 

■テレビ画面に戻るには 
[元の画面]を押す 

■テレビ画面に戻るには 
[元の画面]を巧す 


■画像を拡大するには 




拡大したい写真を 
選び決定 
ーシングル表示へ 


■画像を回転するには 

® 巧すたびに 
9□度ずつ 
時計回りに回転 


(お知らせ) アクトビラ中の操作は、 

ガイド 广 - 「ネットワーク編11ぺージ」 

m + た!編屋 ilinJ をご覧くださ■い。 


《SD メモ U - 力ードの使用 
上のご注意（極巧〇ぺージ） 


-間關關 


巧百—覧 _ _ 

] 圍國 12 fcnjll jy^yJ 

る示中の百 aijl 田 I_ loooooi I 

Na 10 CH 3001 I I ■ ] 

_ プリント伽 I ^upH ^Bpp ^ 


3+ 圃國圃 

お知らせ） 

圖國關 


写真一覧 



「枚数設定」 ■別の写真のプリント H ィピ SD メモリーカードの書込禁止 

を選び /^srx r 設定 I 枚数を設定するのも國+園國國スイッチが 「 LOCK 」 側になって 

ミ央定 を選び左の手順を繰り返す _ いると設定できません。 

r ミ夫定■終わった5 r を知らせ） (衝己□ぺ-ジ） 

ホ譜?る 〇を押す簡+圆國圃 




( お知らせ 

乃イド,= 


己0ページ） 


區慮 I 置胤 II 1 列 


♦ SD メモリ—力—ドの再生/プリント枚数の設定 


53 














を J ビエラリンクを巧う 


準 備 


キ順^ 

まず、ご確認ください。 

参ビエラ U ンク対応機器の接続と設定 (C を98〜101ページ） 


レコーダー(ディーガ)を操作ずる 


I 本機のリモコンで 

レコーダー（デイーガ）のメニユ ー 
画面を操作する 

I レコーダー(デイー ガ） の 操作時に 

テレビ画面をレコーター（デイーガ）の 
画面に切り換える 


自動入力切換 


本機でモ約設定してレコーダー 
(デイーガ）へ拓送する 


録画予約 


I 本機のリモコンで 

今見ている番組の録画を始める 


見ている番組を録画 


AV アンプで楽しむ 


ビエラ 

ira を巧す 


レコーダー(デイーガ)の 
再生やメニユー操作 
などを始める 

番組まや検索結果など 
から予約したい番組を 
選びミ夫定 


ビエラ 

H を巧す 



「ディーガの 
操作一覧」 

を選び巧定 


40ぺージの手順で 
’「タイマー予約」の設定をする 
《「ディーガ（ビエラリンク）」を選ぶ 

/-XX 「見ている番組 

■ (* j を録画」 

を選び決定 


I 本機のリモコンで 

音青を AV アンプ 
か6出ず 


AV アンプ 


ビ TS 

g を巧す 



「音声を AV アンプ 
から出す」 

を選び巧定 


|AV アンプの U モコンで 

DVD を再生させる 


ワンタッチ再生 


AV アンプのリモコンの 
「ワンタッチ再生」ボタン 
を レコーダー （デイーガ） へ 
向けて巧す 


■ビエラ U ンク (HDAVI Contrar) とは 

•本機と HDMI ケーブル(別売品)を使って接続したビエラ U ンク対応機器を自動的に連動させて、 

1つの U モコンで簡単に操作できる機能です。 

※すべての操作びでさるちのではありません。 

参ビエラ U ンクは 、 HDMI CEC に onsumer Elec 怖 nics Control ) と呼ばれる業界標準の HDMI によるコント□-ル 
機能をベースに、当社独自機能を追加したをのです。他社製 HDMI CEC 対応機器との動作な証はしておりません。 
参本機はビエラリンク Ver .2 に対応しています。 

ビエラ1」ンク Ver .2 とは、従来の当社製ビエラ U ンク機器にも対応した最新の当社基準です。 (2007 年2月現在） 
詳しくはビエラ U ンク Ve 「.2 に対応した接続機器の取扱説明書をご確認ください。 
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f テレビ操作画面や電子説明書^ 
が表示されている場合は、 

\、、一 [[兀の画面 ] を押してから操作 J 

V 

^^羊しぃ解説を見る fll 連情報 


]_ ダ-(デイ—ガ)の電源「切」時は自動的に「入」になります 
レコ-ダ-(デイ-力’）の■終りった5 
画面に従い操作する IL 元の画面IIを巧す 


自動的にレコーダー（ディーガ）の画面に 
助り換わります。 


を約の設定内容が 

レコーダー（ディーガ）へ転送されます。 


レコーダー(デイーガ)の画面 
で使えるボタンについて 

ガイド,__„_„_, 

^+14ま|||8ぶ]にぶ] 


- 闕嗎陋 ; 溫 1 


レコーダー（ディーガ）の■録画を停止させるときは 
電源が入り録画が ビエラを巧して r 録画を停止 

治まります。 H する」を選びミ夫定 


番組が終了しても、録画は 
自動停止しません。 


本機の音声が消え、 
AV アンプの電源が 
人ります。 


■テレビの音声に戻すとさは 
「音声をテレビか5出す」 

を選び決定 

■音量を調整するとさは 
本機リモコンの音量ボタン 
で調壁する 


旨機器の電源が入り 
DVD 再生が始まります。 
音声は AV アンプから出ます） 


ガイド_, 

0+|4 ま |||8を 

■AV アンプサウンドを 
切り換えたいとさは 

AV アンプびビエラ IJ ンク 
Ver .2 に対応している場合、 
本機リモコンのサウンド 
ボタンで切り換えられます。 




• DVD などを再生中、手動で AV アンプの電源を「入」にした場合をアンプか5の音声に自動的に切り換わりますび、 
本機の IJ モコンでの音量調整はでをません。この場合、アンプ側で音量調整してください。 

(お知らせ） 

参ビエラ U ンクで DVD などを見たり AV アンプか5音声を出しているときに、手動でレコーター（デイーガ）やアンプの 
電源を「切」にしてを、本機の電源は「入」のままです。 

参音声を AV アンプか5出しているときに、本機 U モコンのサウンドボタンで選べる AV アンプサウンドは代表的な己つ 
の音声モードだけです。それ L ソかの音声モードを使いたい場合は、 AV アンプ側で音声モードを選択してください。 


■ 


お願い 
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を)ビエラ ij ンクをほ 5 (ごづを) 


f 手順^ 0 


準 備 


まず、ご確認ください。 

• ビエラ IJ ンク対応機器の接続と設定 ( c ^98 〜101ぺージ) 


デジタ J レビデオカメラを操作する 


本機のリモコンで 

デジタルビデオカメラを操作する 


前面の HDMI 3 端子に接続した 
デジタルビデオカメラの 


デジタルビデオカメラ1 電源を入れる 


パソコンを操作する 

「パソコンを 
操作する」 

を選び巧定 



参 r パソコンを操作する」メニューは、ビエラ U ンクに対応したパソコンを HDM 喘子に接続しているときのみ 
表 7] T します。 

•ビエラリンクに対応したパソコンについて、最新情報は下記ヴポートヴィトでご確認ください。 
http :// panasonic . jp / support / tv / (2 日日7年7月現在） 


I 本機のリモコンで 

パソコンを操作する 


ンを操作する 


HDMI 2 端子 
に接続した 
パソコンの 
電源を入れる 


管を巧す^ 
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参ビエラ U ンクを使ラ 
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■本機リモコンでレコーダー（デイーガ）び操作でさない場合 

本機1」 モ コンのデイ ー ガボタンには3種類の U モ コン設定びあります。 
動かない場合は、巧の手順で U モ コン設定を変えて動作を確認してください。 


2細 I (または[1@ぁ j ► ほ副）の順に押す 


の 胃を}甲したまま、 

^ 17■イ-万 I 

® rn をはなす 


③本機リモコンをレコーダー(デイーガ）へ向けて動作を確かめる 
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を接続した機器で楽しむ 


手順0 ^ ^ 


準 備 


まず、各機器の接続と設定をご確認ください。 
♦ i 丄 INK 機器（恆=108~111ぺージ） 


し LINK 巧応 


D - VHS ビデオデッキなどを操作ずる 


本機のリモコンで当社製 

D - VHS などを操作ずる 


し LINK 操作表示 



操作したい機器 ( g 、 
を選びミ央定 Utk 


準 備 


まず、备機器の接続と設定をご確認ください。 
参レコーダー(デイーガ） 

(に戸 DVD レコーダーなど106〜107ぺージ） 


レコーダー(ディーガ)を操作ずる 


本機のリモコンで当社製 

レコーダー（デイーガ）を 
操作ずる 


レコ—ダ_ 

(ディーガ） 


□ を巧す> 



切り換えたい 
入力を選び 
ミ央定 


オーデイオ機器をほう 


オーディオ機器か6 
画面の音声を出ず 


才ーデイオ機器 


i 肖音 1を巧す 


パソコンをほう 


パソコンの画面に 
切り換える 


入力切換 


加 ii k 

□ を押す> 



PC りぐノコン） 
の項目を選び 
ミ夫定 




♦接続した機器で楽しむ 
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を J いろいろな情報を見る 


いろいろな情き E を見る 

準 備 


丰順 [> 0杉 




を巧す 



r 情報を見る」 
を選びみ定 


デジタルが送や本機からの 

お知6せや情巧を見る 


放送 メール 



「放送メール」を 



確認したい 
放送メール 
を選びミ夫定 


有料ま組（ペイ•パー • ビュ ー) の 

購入記録を巧認ずる 


購入記録 



I■購入記録」を 
選び決定 


データが送で 

電話回線を使用した 
履歴などを巧認ずる 


購入記録送信結果 



r 購入記録送信結果」を to] 
選び巧定 


双方向通信の 
結果一覧を見る 


双方向通信一覧 


已 - CAS 力ードの 
番号などを見る 


B - CAS 力ード 




r 双ち向通信一覧」を 
選びみ定 


「B-CAS 力ード'」を 
選び巧定 


网 

U ィド J 

网 

しガィド J 


本機のソフトウェアに 
関ずる情巧などを見る 


ID 表示 



riD 表示」を 
選び巧定 


110度 CS デジタルが送か6送6れる 

情巧を見る 


ボ-ド 


「ボード」を 
選び決定 


W 阿 




に S1 ボード」 
または 

に S2 ボード'」 
を選びま定 




を巧す 


お薦めのま組や映画 
などの情巧を見る 


トピックスを見る 



「トピックスを 
見る」を 
選び決定 A ス 


くを 

神 



見たい 
カテゴリー 
を選び巧定 
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♦いろいろな情報を見る 
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アンテナ線の接続 


■アンテナ線の接続は、付属の F 型接栓を必ずご使用ください。 

参アンテナプラグの種類により、妨害（しま模様）び発生することびあります。 

•平行フイーダー線は妨害を受けやすくなりますので、ご使用にならないでください。 
参ケーブルの先端処理をする場合、お線に傷をつけないよラにしてください。 

参お線と編組線び接触(タツチ）しないよラにしてください。 


アンテナ線の種類 


参2種類の F 型接栓(4 գ 、已口を付属しています。 線の太さ 

5® 廣辨の太さに合う F 型接栓咐属品巧 已。タィプ ( 外径約 7 . 5 mm } 4 。タィプ ( 外径約日 mm } 

※地上アナ□グ ( VHF / UHF ) 専用です。 心 5 mm mm 


地上アナ□グアンテナ用の F 型接栓(付属品)を取り付ける 
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■地上デジタル放送について 

•放送開始と放送エリア 

地上デジタル放送は、関ま、中京、近畿の兰大広域圏の一部で2003年12月から開始され、その他の都道 
府県の県庁所在地は、200日年末までに放送び開始されました。地上アナ□グ放送は2011年7月に終了 
することび、国の法令によって定められています。 

参放送の開始時は地上アナ□グ放送との混信を避けるために、ルさい出力で放送されるため、受信でさる 
エ U アび限定されます。 

参受信するためには、地上デジタルの送出局に向けてアンテナを設置する必要びあります。 

参専用の UHF アンテナやデジタル対応のブースター、ミ昆合器などび必要になる場合びあります。 

参受信障害びある環境では放送エ U ア内でわ受信でさないことびあります。 

•放送出力び増大された±易合に、受信設備（プースターなど)の再調整、変更び必要になる場合びあります。 


■衛星 （BS’l 10度 CS) 放送について 

•衛星アンテナには電源供給び必要です。共同受信時や分配び行われている場合、1つの機器からのみ電 
源び供給されるように接続設定する必要びあります。複数のテレビやチューナーをお使いの場合は、特 
にごミ主意ください。本機での設定は （ 88ページ） 

参既設の BS アンテナでち一部受信でさる場合びありますび、環境 • 条件により受信び不安定になることび 
ありますので、1]0度 CS デジタル放送対応のアンテナおよび受信設備をお使いください。 

•本機に110度 CS デジタル放送に対応していないレコーダーなどを接続する場合は、接続機器を経由 
せず直接本機の衛星アンテナ端子へ接続してください。レコーダーなどの接続機器との分配び必要な 
±易合は、1]0度 CS デジタル放送対応の分配器をお使いください。 


■ケーブルテレビ (CATV) を受信する場合 

参ケープルテレビの受信は、サービスび行われている地域のみ可能で、使用する機器ごとにケープルテレ 
ビ会社との受信契約び必要です。 

参さらにスクランブル放送(有料）はアダプター（ホームター S ナル）び必要です。 

•詳しくはケーブルテレビ会社にご相談ください。 

参地上デジタル放送びケーブルテレビで rcATv ノ（ススルーち式」により配信されている場合は r 受信帯域 
選択」を確認して設定してください。（にを74ページ） 


♦アンテナ線の接続 
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アンテナ線の接続 (ごづを) 



•本機には、3つのアンテナ端子びありますので、間違えないよラに接続してください。 

•地上デジタル放送受信時に、電波び強すざて映像び不安定になる場合は、アッテネーターを「オン」にして 
ください。（恆=8日ページ） 

•映像や音声び乱れる場合は、お求めの販売店にご相談ください。 
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ビー キャス 


B - CAS 力ードの挿入 


•カードの説明書に記載の文面をよくお 
読みのラえ必ず挿入してください。 

•挿入しないとデジタル放送び映りま 
せん。 

• r 使用許諾約款」を、よくお読みください。 


BS / 地上デジタルテレビ放送は、放送ま 
組の著作権保護のため、2004年4月から 
原則として]回だけ録画可能のコピー制 
御信号を加えて放送されています。 

コピー制御を有効に機能させるために 
巨- CASA - ドび必要です。 

画巨- CAS 力ードについて 

巨- CAS 力ード（添付） 
f デジタル放送の視聴や録画のために 
必要なカードです。 




ユーヴー 登録はびさ 
参はびさまたは Web で ユー ヴー登録を 
してください。（登録は無料です） 

f 1巨- CAS 力ード 


に 

(集積回路） 



[C- 

(5〇〇〇 0006 0000 0000 〇〇〇〇) 

1' . 。 


巨- CASA - ドま号 

♦有料ま組の契約内容などを管理する 
ための大切なま号です。問い合わせの 
際にち必要です。裏表紙の ID 番号記入 
欄にメモしておいて<ださい。 

IB - CAS カード取り扱い上の留意点 

•折り曲げたり、変形させない。 

•重いちのを置いたり踏みつけたりしない。 
参水をかけたり、めれた手でさわらない。 
•に(集積回路)部には手をみれない。 
•分解加工は行わない。 

I 巨- CAS カードについての 
お問い合わせ(紛失時など）は 

(株)ビーエス•コンディショナルアクセス 
システムズカスタマーセンター 

TE し〇已 70-000-2 己0 


本体の電源ボタンで電源を切る 


2 


前面の扉を開ける 



3 


B-CAS カードを挿入し、扉を閉める 




巨- CAS 力ード- 

参絵柄表示面を上に。 


参日- CASA - ド！;(外のものを挿入しないで 
ください。故障や破損の原因となります。 

参ご使用中は抜さ差ししないでください。 

視聴でさなくなる場合びあります。 

■ B-CAS カードのテストをするときは 

(屈=88 ページ） 

■ B-CAS カードを巧くとき 

(1) 本体の電源ボタンを「切」にする。 

に）日- CAS 力ードを抜く。 

•巨- CASA - ドには、に（集積回路）び組み込まれて 
いるため、画面にメッセージび表示されたとさし U 外 
はあき差ししないでください。 13日ぺ ージ） 

参目- CAS カードを抜き差ししたとをは、3秒た(上 
経ってから、 B-CAS 力ードテストを行ってください。 
(値88 ページ） 


•己- C As カー ドの挿入 
•アンテナ線の接続 
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電話回線のち続 


有料番組や視聴ち参加番組を 
楽しむとさに必要です。 


■まず、電話回線コンセントを 
確認してください 

参モジュラーコンセントでない場合は 
工事び必要です。 


例：埋込み型 
プレートの 
とさ 



■工事をされる場合は 

•電話回線に関する工事は資格を受けた人(工事 
担任ち)でなければ行えません。ご購入の販売 
店わしくは NTT 営業所へご相談ください。 


■次の電話回線には接続できません 

• ISDN 回線(ただし、 ISDN のター5ナルアダプ 
ターにアナ□グポートびあれば接続でさます） 

•デジタルち式の構内交換機に接続されている 
電話回線。 

•「内線設定」び、日衍政上必要な構内交換機の 
電話回線。 

•ホームテレホンやビジネスホンび接続されてい 
る電話回線。（主装置、ター S ナルボックス、ドア 
ホンアダプターび接続） 

■光 IP 電話をお使いの場合 

参光 IP 電話では、データ放送の双ち向サービスび 
利用できない場合びあります。詳しくは、ご契 
約の IP 電話業者に問い合わせください。 



■接続上のお願い 

•モジュラー分配器について 

•本機の回線接続端テに差し込まないでください。取り外せなくなる場合びあります。 

•1 つの電話回線に3つの機器を接続する場合は、市販の3分配用モジュラー分配器をご使用ください。 
参モジュラーケープルについて 
•市販のモジュラーケーブルをお買い巧めください。 

•設置場所によっては壁に沿わせるなどして、邪魔にならないよラに十分配慮してください。 

参 ISDN 回線でター5ナルアダプターのアナ□グポートに接続している場合は、「回線設定」で「プッシュ」 
を選んでください。 （ 日□ページ） 
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かんたん設置設定 



♦かんたん設置設定 7 

♦電話回線の接続 6 


















かんたん設置設定 (ごづを) 















地域設定 


まま巧盾部巧く) 


•駕譜 ま 

V 夕氏ノ — M 束厅、邵局口に」 

•南西諸島鹿児島県地域は 
~* T 鹿児島県島部」 

お住まいの地域の市が局まを入力し、 

「;夫定」を押す ( —覧表陣 "1 18ぺ—ジ） 


お住まいの地域の郵便番号を 
入力し、 r 決定」を押す 




。查ア 
い設組 
さル番 
だネの 
くン送 
てャ放 
し vi ^ル 。 
カグタす 
入□ジで 
をナデ要 
番ア上必 
局上地に 
外地とめ 
市たをた 
のつがぅ 
い合グ行 
まに□を 
を域ナ信 
お地ア受 


7 地上アナ □ グ放送の受信設定を確認する 

■入力した市外局番の設定 (1 18ページ）で良い場合 

「次の設定へ」を選び、「ミ夫定」を巧す （屈=74ぺージ手順 9 へ) 



共同受信でチヤンネルびずれているとさなど 

■修正したい場合 

「修正する」を選び、「ミ央定」を巧す 



地上アナ□グ放 
送のチャンネル 
を確認ずる 


受信チャンネルの臟 



8 修正-変更する方法を選ぶ 

■ さらに受信でさる放送局を自動で探して 
受信設定したい場合は （@=70 ぺージ手順①べ 

■ 修正したい行（リモコン）を選んで 

個別に修正したい場合は （恆" " 72ぺージベ 

■ 行（リモコン）を入れ換えたい場合は 

(傾7日 ページへ） 


(次ページへ続く 
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Panasonic 

テレビ 
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かんたん設置設定 

リモコン CH 表示 放送局名 GR 


ri i 

NHK 総合東を II オン 

V 

2 

14 

14 

MX テレビ 

オン 

3 

3 

3 

NHK 教育ち京 

オン 

4 

4 

4 

日本テレビ 

オン 

5 

16 

16 

なさ大学 

オン 

6 

6 

6 

T 己 S テレビ 

オン 

7 

4 2 

4 2 

tvk 

オン 

8 

6 

8 

フジ X レビ 

オン 

g 

4 6 

4 6 

千案テレビ 

オン 

10 

10 

10 

テレビ朝曰 

オン 

11 

3 8 

3 8 

テレビ J 奇玉 

オン 

12 

12 

12 

テレビち京 

オン 

圍ヴ-チ 圃 圈入換 園 

項目還お 

额夫を 

〇ぉぉ了） 



(ちページへ続く I 


かんたん設置設定 


(〇づを） 


f ボタン緑ボタン選択/ミ央定 



■受信でさる放送局を自動で探して 
「予備」に追加する 

※「リモコン」の]〜12に「スキップ0」び設 
定されている場合は、「スキップ0」に先に 
上書さ追加します。（「スキップ0」につい 
ては》；5=73ぺージ） 


①青ボタンを押す 

青 


かんたん設置設定 

」モコン CH 

表示 

放送局ち GR 

1 

1 ^1 

1 II 

NHK 総合まを 

オン 

2 

1 4 II 14 II MX テレビ 

オン 

3 

3 

3 

NHK 教育まま 

オン 

4 

4 

4 

日本テレビ 

オン 

5 

1 6 II 1 6 II 臟大学 

オン 

6 

6 II _ 

6 _ II 

T 己 S テレビ 

オン 


オートサーチの画面になり 
数分程度乱れた映像になります。 


②順番に受信内容を確認する 





■工場出荷時の地上アナ □ グ放送のチヤンネ j レ設定 


U モコン 

ボタン 

受信 

チヤンネル 

表示 

チヤンネル 

放送局名 

GR 

U モコン 

ボタン 

受信 

チヤンネル 

表示 

チヤンネル 

放送局名 

GR 

1 

1 

1 

—— 

オン 

予備已 

52 

スキップ0 

—— 

オン 

2 

2 

2 

—— 

オン 

予備6 

62 

スキップ0 

—— 

オン 

3 

3 

3 

—— 

オン 

予備7 

C 16 

スキップ0 

—— 

オン 

4 

4 

4 

—— 

オン 

予備8 

C 22 

スキップ0 

—— 

オン 

5 

5 

5 

—— 

オン 

予備目 

C 24 

スキップ0 

—— 

オン 

6 

6 

6 

—— 

オン 

予備]日 

C 25 

スキップ0 

—— 

オン 

7 

7 

7 

—— 

オン 

予備11 

C 35 

スキップ0 

—— 

オン 

8 

8 

8 

—— 

オン 

予備] 2 

C 36 

スキップ0 

—— 

オン 

9 

9 

9 

—— 

オン 

予備13 

C 37 

スキップ0 

—— 

オン 

10 

10 

10 

—— 

オン 

予備14 

C 38 

スキップ0 

—— 

オン 

11 

11 

11 

—— 

オン 

予備]曰 

C 39 

スキップ0 

—— 

オン 

12 

12 

12 

—— 

オン 

予備] 0 

55 

スキップ0 

—— 

オン 

予備] 

13 

スキップ0 

—— 

オン 

予備] 7 

56 

スキップ0 

—— 

オン 

予備 S 

38 

スキップ0 

—— 

オン 






予備3 

48 

スキップ0 

—— 

オン 

予備2 3 

62 

スキップ0 

—— 

オン 

予備4 

50 

スキップ0 

—— 

オン 







戻る 

〇 を押す （屈=フ 4 ぺージの手順 9 へ) 


72ぺージの手順①へ) 


緑 

J を押す (傾79ぺージへ) 


この設定で 
良い場合 


個々に修正 
ずる場合 


リモコンの 
行を入れ換え 
たいとさ 


前ページの手順8で 
さ5に受信でさる 
放送局を自動で設定 
したいとさ 


♦かんたん設置設定 


3戸 


70 


71 






かんたん設置設定 


(ごづを） 


巨9ぺージの手順8で I 
地上アナ□グ放送の 
チャンネルを個別に 
修正したいときは 


選択/ミ央定 



圍國圆 

關晒闕 


I に H 」 樣示」「放送局名」に刊 
個々に修正する 

①修正したい行（リモコン）を選び 
「決定」を押す 





國 U モコン1の修正 

参 U モコンの香号は修正でさま 
せん。 

②修正したいに H 」 惊示」「放送局 
名」 「 GR 」 のいずれかを選ぶ 




リモコン番号設定 



國「表示」を選んだ場合 


CH の修正 


表示の修正 


放送局名の 
修正 


GR 

(ゴーストリダクション） 

の修正 


修正が終わったら 


放送局コード 


(ちページへ続 <1 



④手順①の画面で、「戻る」を押して終了する 


かんたん設置設定 
U モコ ：/ _CH _表示 


放送局名 
NHK 総合縣 
MX テレビ 
NHK 教育ま京 
日本テレビ 
放送大学 


(:欠ページへ続く1 


③リモコンのチヤンみレボタンに割りあてられた CH (チヤンみレ番号）を修正する 




で、チヤンネルを選ぶ 

W 〜日2 一 C]3 〜 C3 日っ 


の順に変化。 


吟終わったら〇を押す 

• 続けて他のに H」 も修正するときは、 
手順①〜③をくり返してください。 


③選局時、画面に表示されるチヤンネル番号を修正する 


鮮で、番号を選ぶ 

J 广スキップ□〈飛び越し〉一 1~99 - C13 - C39- 
L 表示なし卜目 S ] 〜目 S] 已卜 VTR ] 〜 VTR9 卜 VTR* 
の順に変化。 

参ラまく受信でさなかつたチヤンネルは r スキップ0」び 
設定され、順送り選局時は飛び越し（スキップ)ます。 


吟終わったら〇を押す 

•続けて他の「表示」ち)修正するとさは、 
手順①〜③をくり返してください。 


③放送局名を修正する 




で、修正したい放送局を選ぶ 


•正しい放送局名び設定されていない場合はま組表で表示 
されません。 

• G ガイド地域一覧表でお住まいの地域にない放送局名は 
設定してもま組表に表示されません。（恆 M 23ぺージ） 


吟終わったら〇を押す 

• 続けて他の r 放送局名」ち)修正するとさ 
は、手順①〜③をくり返してください。 


■放送局コード（122ページ）を入力して修正するとさ 


(1) 左記手順②で r 放送局名」の欄を選んだ後、 
「巧定」を押す （入カモードになります） 



放送局名設定 

I の〜画ボタンを使って、4巧の放送局コードを 
入力してください。 


圍1で字削除 
田〜四]ま号入力 


(2) 放送局コードを入力する 

园關國關 [ 


110;;5ち荒 12細4ぶ|| I__I 

0 例：「〇已24」 

テレビ東京 

(3) 入力した日、「ミ夫定」を巧す 

手順@の画面に戻り、放送局名を表示します。 


③ GR (恆=78ぺ—ジ) の設定を切り換える 




で、「オン」 r オフ」吟終わったら〇を押す 
を選ぶ 


参続けて他のチヤンネルち) 「GR」 設定する 
ときは、手順①〜③をくり返してください。 


かんたん設置設定 


















































かんたん設置設定 (ごづを) 


9 


「決定」を}甲す （ B - CAS 力ードテストび開始される） 



かんたん設置設定 

I B - CAS 力ードテストを巧います。 

これは、デジタル放送を視聰するために 
必要です。 B - CAS 力ードが挿入されているか 
確認して < ださい。 


10 


roK 」 の表示を確認し、「決定」を押す 

^)^んたん設置設定 

/I J r テストが正し<終了しました。 I 

' SSI * / 有料番組やデータ放送を利用することができます。 

\夕ノ 次へお進みください。 



B - CAS 力ードテスト 


| B - CAS 力ードテスト： 0 K I 

IrNG 」 び出たとさは 

今巨- CAS 力ードを正しく挿入し日已ぺージ)、「はしりを選び、 
再度テストを行ってください。 

•再度テストしない場合は「いいえ」を選び、「ま定」を巧し手順11へ。 
•「 NG 」 では、デジタル放送をご覧いただけません。 


11 


r はい」を選び、「決定」を押す 



かんたん設置設定 

I 化上デジタルチャンネル設定を行いますか？ 
次の場合、何も受信しない可能性があります。 
-アンテナが地上デジタルに対応していなし、。 

-お住まいの地域で地上デジタル巧送が開局 
していない。 

「いいえ」を還巧すると、;夕の設定へ進みます。 



設定しないとさは 
^「いいえ」を選び、 
「決赴吉押し 
手順 15 へ 


お住まいの地域を選び、 r ミ夫定」を押す 




地域設定 

I 剛にあ]た社テジタルチャンネル調飾う/■〔めにあ要です。 
巧域闕轉到ると、これまでの社デジタルチャンネル誠が 
削除されまず。 

これよりチでンネルスキャンをあします。 

チでンネルスキャンを中曲すると、スキでン巧挪無効になりまず 
ので、ごま意くだでい。 



受信チヤンネル設定 


13 


ruHFj または r 全帯域」を選び、「決定」を押す 

© 受信帯域還択 •通常は OJHF 」 を選択 

信甫は rUHFJ を副!してくださぃ。 I しぷしてください。 

V W ) •/ r - づ II ,子 I . 卜わ、 巧 


受信帯巧還択 

通甫は rUHFJ を還巧してください。 

ヶ-ブルテレビ ( CATV ) 菁で,社デジタル放さ破信でき 
なかったと田こ r 錦劇を歯五と,到 fc きることがあ姑ず。 
(詳しくは CATV さ社にご確認ください） 


お住まいの地域で受信でさる地上デジタル 
放送のチヤンネルを調べて設定しますので、 
しばらくお待ちください。 


参ケーブルテレビをお使 
いの場合で、ケーブル 
テレビ局からの信号び 
rCATV パススルー」ち 
式の場合は r 全帯域」 

を選んでください。 
(VHF 、 UHF 、 C13 〜 C63 
の帯域をスキヤンします） 


VHF 帯などは、現在地上アナ□グ放送で使用されておりますび、 20]] 年7月 
に地上アナ□グ放送は終了し、テレビ放送な外の用途に使用されることび 
国のち針でミ央定されています。このため、 UHF 帯な外で地上デジタル放送の 
受信を継続される場合に受信障害び発生する可能性びあります。 
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設定内容を確認しない場合は、 

修正確認画面で r 次の設定へ」を選び、「決定」を押す 

■設定内容を確認する場合は 

① 「修正する」を選び、「決定」を巧す 

② ▲▼で内容を確認し、「戻る」を巧す 

•受信ェ U ア外の場合 
などは受信でさません 
(げ日3ページ） 


放送局名 

3巧チヤン 放送 サービスの 種類 


■修正や入れ換えを 
したいとさは 

83ページ「マニュア 
ル」の項目を参照。 


ネル番号 


(テレビ、 データな ど） 


浩ンみルは、同か S で逞励 


(:欠ページへ続く @=) 



■地上デジタル放送について 

物理チャンネルについて 

地上デジタルの放送は、 UHF の電波を使って行われています。この電波は放送局ごとに割り当てられ 
ており （ 13〜日 2 ch ) 、このチャンネルを物理チャンネルと呼んでいます。 

参3巧チャンネル番号 

デジタル技術により、1つの物理チャンネルの中に、複数のチャンネルをのせることびでさます。 
例えば、ある放送は物理チャンみレの2已 ch を使って r 101」〜 r 103」の3つの放送を提供します。 
この ri 01」 ri 02」「103」を3巧チャンネルま号と呼びます。この内、下位け行び ri 」の放送び、 

その放を局の代表チャンネルと呼ばれます。（この場合「101」） 

参リモコンのチャンネルボタン 

テレビ放送の場合、3巧チャンネルま号の上位2巧(上記の場合は ri 0」）は、 U モコンのチャンネルボ 
タンのま号と同じとする割り当てになります。（本機はできる限り自動でこの割り当てを行います） 
即ち、この場合であれば02^を押すと、3巧チャンネルま号の「101」（その放送局の代表チャンネル） 
び選局されるよラに設定さ°れます。この割り当てはお住まいの地域により異なります。 ( C ^ l 20ページ） 

• 3 巧チャンネル番号に枝番がつく場合 

多くの地域で地上デジタル放送び開始され、同じチャンネルま号に割り当てる放送び複数受信でさた 
場合に枝まびつきます。例：「011-0」、「011-1」、「011-2」 

•地上デジタル放送の送信状況が変わったとさ 

「地上デジタル放送の送信状況び変わりました。」という放送メール目 [] ぺージ)び届くことびあります。 
このときは、地上デジタル放送のチャンネル修正(恆=82ぺージ)の「再スキャン」を実施してください。 

実施後のチャンネル割り当てび、お好みでないとさなどは「初期スキャン」を実行してください。 

•代表チャンネル];^がの選局 

下の手順 14 で「修正する」を逞ぶと代表チャンネル L ソ外の放送を設定でさます。 

また、チャンネル設定していない場合でを、 A やチャンネルま号入力で、逞局でさます。 

か刘 I ； 

V 




かんたん設置設定 
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衛星アンテナの種類 (共同受信または個別受信) を選び、 
r 決定」を押す 





• r 共同受信」「個別受信」については （ 日3、日4ぺージ) 



かんたん設置設定 

I おすすめ番組の通知を行ないますか？ 

「はい」を選択すると、テレビを見ているときに 
おすすめ番組を自動で見つけてお知らせします。 
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「正しく設定されました」の表示を確認し、「決定」を押す 



かんたん設置設定 

I 正しく設定されました。 ■ 
巧へお進みください。 


参設定後でむ、 r ま組開始時のおすすめ通知」、 r 選局操作時のおすすめ通知」で設 
定を変更でさます。ぞ3□ページ） 

参 r はい」に設定した直後はおすすめ番組の通知はしません。 

視聴が態にわよりますび、おすすめ通知するまで数曰かかる場合びあります。 



参 r おすすめ通知」はおすすめ香組機能の中の]つの設定です。 

おすすめ番組機能を便利にお使しルすこだくには（極=30ぺージ)をご覧ください。 
参この画面は日7ページの手順1から操作時のみ表示します。 




•「衛星のアンテナレベルび不足しています。」または「衛星アンテナのレベルび 
取得でさません。」と表示された±易合は、アンテナの接続や調整を確認し、「はい」 
を選び、 r 決定」を押すと再設定されます。煩設定しない場合は r いいえ」を選び、 
「ず赴を押してください。） 
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「はし、」を選び、「決定」を押す 属話テストび開始される) 


mm 



かんたん設置設定 

I 電話テストを行いますか？ 

「はい」でテストを実施します。「いいえ」で次 
の画面に進みます。 

これは、有料番組やデータ放送を利巧するために 
必要です。次の点を確認してください。 

-電話回線は接続されているか 
-同じ回線で電話び話し中になっていないか 


>電話テストの画面び表示 
され最大約3分間かかり 
ます。 


電證舌テスト ■ ♦電話回線を接続していない場合は、「いいえ」を選び、「ミ央定」を押してそのまま手順 
20 に進んでください。 


かんたん設置設定 (ごづを) 
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■メニューから「かんたん設置設定」をする 

^ (1) 「メニュー」を押す。 

に） r 設定する」を選び、 r 決定」を押す。 

(3) r 初期設定」を逞び、 r み定」を巧す。 

(4) 「かんたん設置設定」を選び、 r 決定」を3秒切上押す。 

(已）68ページの手順 4 に続く。 

■メニューから一部の項目を設定する 

•►やり直したい項目を選ぶ。 （ に 吾= 78〜9 ] ページ） 

■電源「入」時で「かんたん設置設定」を最初からやり直すには 
(お買い上げ時の状態にしたいとさ） 

吟 （1) 上記の『メニューから r かんたん設置設赴をする』の手順り）〜(已)を行う。 

(2) 日8ぺージ手順 6 の市外局き入力で「□□□□」と入力し、 r 決赴を押す。 

(3) 確認の画面で「はい」を選び、「決定」を押す。 

(4) 電源を「切」にし、再度 r 入」にする。（日7ぺージの协んたん設置設赴手順1の画面を表示) 
》 U モコンの電源ボタンではなく、必ず本体の電源ボタンで「切」「入」してください。 


. 前面扉内の設置設定ボタンを3秒 
上押してち、かんたん設置設定がで 
きます。このときは、画面上の指示に 
従って操作してください。 

( U モコンは使えません。） 
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番組表の注意事項を確認し、「決定」を押す 


かんたん設置設定 

I 番組データを受信ずるには、時間がかかる場合が 
あります。 

それまでは、地上アナ□グ放送を1画面でご覧に 
なるかリモコンで電源を「切」にしてお待ち 
ください。番組データの受信スケジュール確認は 
「番組表設定」のにガイド受信確認]で行ラこと 
がでさます。 


r 決定」を押して、終了する 


グ I I かんたん設置設定 - 1 •実行結果によっては、追 

—■ L 房^ J I 設泡まこれ嫌ゎりでず。 I 加のメッセージが表示 

N どぅぞごゅっくりご覧くださし、。 —三八ん、、卜こご^ 

V ノなぉ、ァ外ビラの利用にはネットヮ-ク、ブラゥ される場合かあります。 

ザ設励'刷遠ぉ呈です。 i i 言之ご-^― 

- ゴ勺し 7" し王巧口 I ま、む//\ 

内容を確認の上、その内 
容に従ってください。 

I 「衛星デジタル放送の受信びでさないため、±也上アナ□グま組表データび受信 
できません。」と表示された±易合は、まず衛星アンテナの電源を r オフ」にして 
( c ^88 ぺージ)アンテナ線の接続（恆=日2〜日4ぺージ)をご確認ください。 
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roK 」 の表示を確認し、 r 決定」を押す 

I かんたん設置設定 

L 1.1 I テストが正し<終了しました。 I 

有料番組やデータ放送を利用することができます。 

\ J 次へお進みくださし、。 


電話ァスト 


電話テスト： 0 K 


■「 NG 」 び出たとさは 

吟そのままミ央定を押して手順 20 に進み、手順 21 終了後に電話設定 
を行ラ。 （ C ぞ日〇ページ） 

•視聴ち参加番組、番組単位で購入でさる有料番組や双ち向のデータ放送を利用しな 
し、 ときは、電話回線接続は不要です。このときは、 「 NG 」 び出ますび問題ありません。 


弓 I つ越しなどで r かんたん設置設赴をやり直したいとき 












地上アナログ放送の 


チヤンネル修正 


マニュアル 



■ リモコン番号ごとに設定した項目 （ rcH 」 や该示」など） 

を全て入れ換えたいときは 

^ (1) 緑ボタンを押す。 

(2) ▲▼で、入れ換えたいま号を選び、「決定」を押す。 

(3) ▲▼で、入れ換え先の番号を選び、「決定」を巧す。 

(4) 頂る」を2回巧して、終了する。 

■映りび悪いとさは （微調整） 

(1) 上記手順7の画面で、微調整したいチャンネルを選び、 r メニュー」を3秒な上押す。 

(2) ◄►で見やすくなるよラに調整する。 

(約] 0秒間、ボタン操作しないと手順 7 の画面に戻ります。） 

胤「民る」娜すと、手順 7 の！]面 I し民ります。 (終わ ったら I 極)画面 I 娜す) 




r マニュアル」を選び、「決定」を押す 


16上アナ□グチャンネル誕 
I チャンネル設定を巧います。 

設定ち法は2通りありまず。選おしてくだ 
さい。 


I 修正したい行(リモコン)を選び、「決定」を押す 


放送局さ GR 

NHK 辕合ま巧 J オン I 

MX テレビ 1[オン」 

NHK 教育庶~~ 

日本テレビ 1因■ン」 

放を大学 1 をン I 

T 日 S テレビ J オン I 

tvk r オン I 


72 • 73ぺージの手順②③を行う 



9 修正が終わつたら G を押して 
終了する 


■ゴースト （映像び2重、3重に映る) 
び気になるときは 
A 手順 8 のとき 

▼で 「 GR 」 の項目を選び、 

►で r オン」にする。 



参「オン」にすると選局して約3秒後 
に大さなゴーストを軽減させ、 
その後、残ったゴーストを順;欠 
軽減します。 

•しソ下の映像には働さません。 
•ビデオなどの再生画像。 
•デジタル放送の映像。 

画面表示」を押して 
「 GR オフ」または 
「 GCR 信号なし」と表示される 
とさ。 

•予約録画中のモニター出力 
•じ(下の場合、「オフ」にしてください。 
•アンテナの設置や調整時。 
•アンテナび正確に設置や調整され 
ていないとさ(室内アンテナなど)。 
•多数 （ 10波切上）または過大な 
ゴーストのとさ。 

■飛行機に反射しているなど、 

変イヒしているゴーストのとさ。 


r オート」を選び、「決定」を押す 


内容を確認する 



地上アナ□グチャンネル-設定 
I チャンネル設定を巧いまず。 

設定ち法は2通りありまず。還巧してくだ 
さい。 



I 6 £ 6 |1 6 」[ 

I ~7 ~ L 4 2 JI 4~2 ] 


オートサーチの画面になり数分程度、 
乱れた映像になります。 


• r オート」を選ぶとこれまでの設定を U セットし、 
受信可能な放送局を設定しなおします。 

※別途、放送局名の設定び必要です。 （ K ぞ72ペー: 


厌。 

確認したら〇を押して 
〇終了する 


ン CGF 0) (习ート; 


欄調整）け’ーストリダクシ E 


♦地上アナ□グ放送のチヤンネル修正 


(終わつたら I 元 0) 画面 I を押す) 


79 




















衛星デジタル放送の 


チヤンネル修正 


衛星デジタル放送のチャンネル設定について 

参巨 S 、 CS 1、 CS 2 は工場出荷時に設定されますび、お好みに合わせて変更するこ 
とちでさます。 

参よくご覧になるチャンネルは、 U モコンの数宇ボタンや、お好み逞局に登録する 
と便利です。 

参チャンみレ設定の U モコン1〜12に登録したチャンネルは U モコンの数きボタン1 
〜12で還局できます。また、お好み還局の1ページ目に表示します。個様に U モコン 
13〜24はお好み遷局の2ページ目、 U モコン2已〜36は3ぺージ目に表示します） 


選択/ミ央定 メニュー 

I 黄ボタン I 


「メニュー」を巧して、 

「設定する」を選び、「ミ夫赴を押す 


1 



方、’寺 黄 


(©) 


V けけメニュ ー 

fo 画質を調整する I 
[> 音声を調整する I 

頃設定する I 

r ぶ機器を操作する I 


2 


「初期設定」を選び、「ミ夫定」を押す 




BS CS 



画面の設定_ 
システム設定 

巧巧設定 


3 


「設置設定」を選び、「ミ夫定」を押す 


の11 




A + 

子が fj 音量 

V — 



3秒(上押す 


かんたん設置設定 
設置設定 
省エネ設定 
接続機器関連設定 
自動更新設定 
設定リセット 


[]7 C の團面 


: 甘祕み關： 


4 


「チャンネル設定」を選び、「決定」 
を押す,_, 





設置設定1/2 
[ チヤンネル設ち 

[ 番組表設定 
[ 地域設定^ 

[ 受信設定^ 

[ 電話設定^ 

『日- CAS 力—朽スり -- 


(デジタル放送） 


チャンネル設定 
(お好み選局） 


元の画面 お好み選局 


(ちページへ続く 
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旧 S 」 またはに S 1」またはに S 2」 を選び、「決定」を押す 




チャンネル設定 

[ 地上アナ□グ 
[ 地上デジタル 

[ BS 

[ CS 1 

r CS 2 



地上デジタルのチヤンネル修正は 
次ページへ 


圆 BS を逞ぶ [ CS 2 I 

変えたい行（リモコン番号）を選び、「決定」を押す 

IBS チヤンネル設定 I 

■^ /グ、、 U モコン CH チヤンネル 種類 / \ 

巧 ;） Miil 離 fi (鑛う 


BS チャンネル設定 

リモコン _CH _ 


チャンネル 
NHK BS1 
NHK BS 吕 
NHK h 
己 S 曰テレ 
BS 朝曰1 
BS— 斤レビ@ 
BS ジャパン 


に H 」 のチャンネル番号を変えて、「戻る」を押す 

/ * \ 「リモコン番号設定 4 I 民る 




チヤンネル名 I スタ チヤンネル 


参 U モコンの] 3〜3日に設定したチヤンネルは、お好み選局表に登録され、その表から選局できます。 
•選局対象 （ 12^48ページ）を「お好み」にすると、上記の手順で設定したチヤンみレでの順送り選局びできます。 

(終わつたら I 元の画面 II を押す) 


登録したいチヤンネルを受信中に 
お巧み還局 

〇を3秒間押して r お巧み設定」画面にする 
画面上のチャンネルを選び、「決定」を押す 




お好み設定 
1/3 ぺ - 

BS 

ジ 

2/3 ページ 

lOliLOG^ 

3/3 ぺージ 

の 101 固 1 日 2 ③ 103 

[Logoi ilogc^ [logoi 

① 3 孤固 

[logo] 

③320 

臣〇巨〇 1 

の 

回 91 日团 933 

[logoi [logc^ 

迈 141 国 151 

[LoGd [LOGOI 

画 161 

[logo! 

西744⑤7日日⑥766 

[logo| ILOGC^ I logo] 

の 

面 

面 

励 71 風 181 

[logoi [logoi 

励引 

IlOQ(§ 

固乃 7 画 7 弧趣 791 

[logo| ILOGC^ I log 口] 

の 

画 

画 999 

IlogoI 

⑩ 細 ! ⑩ 211 
[logo [logo] 

輕 222 

IlogoI 

麼 1800 画 333 喔 1633 

[logo! iLOGoj ILOGO] 

画 

⑩ 

闽 

項目屋ぉ 

「登録 
〇おる 

圓 

圃 

圃 

園 削除 



IHJ ^ @ 削巧 +、^っつ，=几,， I ... 

一。戻る _お好み鼓定画面 

•受信中のチヤンネルび逞んだボタンに登録されます。 

参登録したチヤンネルを削除するとさ 
^▲▼イ ► で選び^を押す。 

• 「表示範囲」や r 探す範囲」などの指定で「お好み」を逞んだときには、 
「お好み設定」画面に登録されている番組び巧象になります。 


チャンネル設定（デジタルが送) 
チャンネル設定(お好み選局） 


♦衛星デジタル放送のチヤンネル修正 


(終わつたら II 元の画面 II を押す) 
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地上デジタル放送の チヤンネル修正 


• 地上デジタ j レ放送の受信状 
況び変わったとさなどに 
チヤンネル修正をしてくだ 
さい。 

•初期スキヤンで選択された 
地域の、放送局とチヤンネ 
ルま号の組み合わせは、チ 
ヤンネルー覧（晒^120 
ページ)のようになります。 


選択/ミ央定 メニュー 



兀の画面 


「メニュー」を押して、 

「設定する」を選び、「決定」を巧す 


(©) 


V けけメニユ ー 

〇画質を調整する I 
よ音芦を調整する j 

県 設定する I 

r ぷ機器を操作する I 


2 


「初期設定」を選び、「決定」を押す 





画面の設定_ 
システム設定 

初期設定 


3 


「設置設定」を選び、「決定」を押す 





3秒な上押す 


かんたん設置設定 
設置設定 
省エネ設定 
接続機器関連設定 
自動更新設定 
設定リセット 


4 


「チャンネル設定」を選び、「決定」 
を巧す,_, 





設置設定1/2 
[ チヤンネル設定 

[ 番組表設定^ 

[ i 也域設定 

[ 受信設定 

[ 電話設定 

阳 -C AS 力-ドテスト1 —— 


5 


「地上デジタル」を選び、「決定」 

を- J : 甲9 「エム、/- *7 II .ミ。な I 




チャンネル設定 

[ 地上アナ□グ 

I 地上デジタル 



(ちページへ続く 



初期スキャン 


地上デジタル放送の 
受信状況が 
変わったとさ 

受信できる局 
を自動で追加 


再スキャン 


マニュアル 
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r 初期スキャン」を選び、「決定」を押す 

I 設定ち法還択 I 

(一/^ 、、 I 設定を巧ラ前に、地上デジタルアンテナが接続されているか確認 I f 一、 

M げ句！ ► してくださし、。巧の場合、巧も受信しなし、可能性がありまず。ィ旧巧巧 ► 

\ 心} •アンテナが巧上デジタルに対応していない \ ノ 

•おはまいの巧域で地上デジタル巧送が開局していない 


( 初期スキヤン]〔 


お住まいの地域を選び、「決定」を押す 


^ 0 ^ 


地域設定 

r 地域にあった巧上デジタルチャンネル設定を巧ラために必要です 。I 
化：域設定を変更すると、これまでの巧上デジタルチャンネル-設をが 
削除さ0ます。 

これよ D チャンネルスキャンを開担します。 

チャンネルスキャンを中がすると、スキャン内容が無効になります 
ので、ごを意ください。 



>通常は、 rUHF 」 を選んでください。 

>「全帯域」を逞ぶと、 VHF 、 UHF 、 C 13〜 C 日3の帯域 
をスキャンします。 

>チャンネルスキャン画面を表示します。 

受信でをるチャンネ J レを調べて新しく一覧表示します。 
(今までの設定はすべて U セツトされます） 

>10分程度かかり、乱れた映像になることびあります。 

i 正しく設定されていることを確認し、 

ブ「戻る」を押す 

\ pft 上デジタルチャンネル設定 民ろ 

f @ i T i Sii 端！ I 赢 6 〇 


地上デジタルチャンネル設定 


リモコン CH 

I 主 I 猫 I 


チャンネルち 
NHK おさ 


「 UHF 」 または「全帯測を選び、「決定」を巧す 

© 受信帯域選択 I X'YN 

I 通割ま 「 UHF 」 を顯してくださし、。 I . A 

トブルテレビ ( CATV 待で、社デジタル臟がき 1 S でき < > 

なかったときに「を帯域」を還ぶと.受信できることがあります。\ ノ 


通常は rUHF 」 を選巧してください。 

ケーブルテレビ ( CATV ) 等で、化上デジタル放送が受信でさ 
なかったときに「全帯域」を還ぶと、受信できることがあります。 
(詳しくは CATV 会なにご確誘ください） 


「再 スキャン」 を選び、「決定」を押す 

© 設定ち法選が I \ 

I 設定を行う前に1地上デジタルアンテナが接病されでいるか ffi 認 I し J 
してくださし、。巧の場合、何も受信しなし、可能性がありまず 。 r mW ^ 
■アンテナ删上デジタルに舰:にいない \ ノ 


■修正したいときは 

( 下記のマニュアル設定の手順7へ） 


(終わつたら II 元の a 面 II を押す） 

正しく設定されていることを確認し、 


設定ち法選が 

「設定を行う前に、巧上デジタルアンテナが接続されているか確認 
してください。巧の場合、何も受信しない可能性がありまず。 

-アンテナが巧上デジタルに対応していない 
-お住まいの地域で巧上デジタル放送が開局していない 


7 正し < 設定さ4 
「戻る」を押す 

\ P 地上デジタ J 

(<©;) ™ 

4 04 T 


地上デジタルチャンネル設定 


1 

011 

NHK お台 

ど 

U ピ1 

NHK 巧育 

4 

041 

曰本テレビ 

5 

051 

ァレビ朝日 


•1 0分程度かかり、乱れた映像に 
なることびあります。 

•新たに受信でさた放送局は 
自動的に追加されます。 


r マニュアル」を選び、「決定」を押す 

I 設定ち法還ぉ 

I / C ；\ 醜靴う前に' 地上デジタルアンテナが接*！されているか確記 ( 

M が»してくだな、。没の場合' 向も受信しない耶阻があ D ます。卜 t 巧担 ！）， 
V 、ノ / ■アンテナが地上デジタルに対应してし伽、 V , 

■ お住ま I •ゆ地域で地上デジタル放送が開局していない 


■修正したいときは 

([13= 下記のマニユア J レ設定の手順 7 へ） 

(終わつたら I 元の画面 I を押す） 

修正したいチヤンネル番号に変えて、 


8 修正したいチャン^ 
「戻る」を2回押す 

© リモコンま号設定 

[ 

[ チャンネル名 
種類 T 


修正したいチヤンネルを選び、 
「決定」を押す 


NHK 総合-東京 
テレビ 


戻る 

〇 

2回巧す 


nsi 

胃 


地上デジタルチャンネル設定 


チヤンネル名 
NHK 総合 

NHKS 育 



■設定した項目 （ r 放送局名」やに H 」 など) を他のリモコン番号と入れ換えたいときは 

^ (1) 手順7の画面で緑ボタンを巧す。 

(2) ▲▼で、入れ換えたいま号を選び、「決定」を押す。 

(3) ▲▼で、入れ換え先のま号を選び、「決定」を押す。 , 

(4) 「戻る」を押す。 


(終わつたら L 元の画面 II を巧す） 


マニュアル 


再スキヤン 
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番組表設定/地域設定 
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拥イド地域設定）巧ガイド受信確認; 

: ffiSSl) 






にガイド地域設定」を選び、 
お住まいの地域を選ぶ 




番組表設定 

設定を変更すると番組情報が消えることがあり 
ます。その場合は、かんたん設置を行ってくだ 
さい。 


I G ガイド地な設定 


ま京23区 




日ガイド受信確認 


参設定を変更すると、ま組情報び表示されなくなる 
ことびあります。表示されなくなった±易合は、 
かんたん設置設定を最初からやり直して < ださい。 
( 傾77ページ） 


にガイド受信確認」を選び、 
r 決定」を押す 




番組表設定 

設定を変更すると番組情報が消えることがあり 
ます。その場合は、かんたん設置を巧ってくだ 
さい。 

〔扫ガイド地域設定 [ 東京23区 

「 G ガイド受信確認 



•選んだ地域に登録されていない放送局は、 
実際に受信でさる場合でもま組表に表示され 
ません。 G ガイド地域一覧表 （ C ぞ] 23ページ） 
で必ずお確かめください。 


(終わつたら II 元の画面 II を押す） 




地域設定 


まま巧（島部を除 <) 


地域設定削除 




r 郵便番号」を選び、 r ミ夫定」を押す 




地域設定 


東京都(島部を除く） 
1 1 0 0-0 0 1 1 


地域設定削除 



確認画面で r はい」を選び、 
r 決定」を押す 




確認結果が表示される 


参結果の表示は最大日分かかります。 

•地上デジタルの欄は、ま組表を受信可能で- 
あれば表示します。 


r 県域設定」を選び、お住まいの地域を選ぶ 


G ガイド受信確認 

9 地上 D G ガイド受信スケジュール 
地上デジタル XX : XX 〜 XX : XX 

目 S G ガイド受信スケジュール 
地上アナ□グ XX : XX〜XX : XX 
B S XX:XX 〜 XX:XX 

C S 1 XX:XX 〜 XX:XX 

C S 2 XX:XX 〜 XX:XX 

テレビの視聴、または予約実行など 
によって、予定時間に室組データが 
受信でをないことがあ D まず。 


参受信スケジュールび表示 
されないとさは（「ま組 
データの 受信びでさま 
せん」と表示) BS アンテ 
ナの接続および上記の 
設定をご確認 < ださい。 

(終わつたら II 元の画面 II を押す） 


( お知らせ^ 

•伊豆、ル笠原諸島地域は一 r ま京都島部」 
参南西諸島鹿児島県地域は^「鹿児島県島部」 


郵便番号を入力し、「決定」を押す 


wa 


郵便番号 い'''\ 

i ( ih ®、 圍ボタンを使って、郵便番号を I / \ 

入力し、決定ボタンを巧してくださぃ。ィ1巧固）> 


•間違えたとさはを押す。 

I 「県域設定」と「郵便番号」を削除するには 

^ (1) ▼で r 地域設定削除」を逞び、 
r ミ央赴を押す。 

に）◄で r はい」を選び、「決赶を押す。 

(終わつたら Li ^ の画国 J を押す） 


♦番組表設定/地域設定 
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受信設定 



参アンテナを調整するとき 
に受信設定をしてくださ 
し、 



元の画面 物理チヤンネル 

入力 


「メニュー」を巧して、 

「設定する」を選び、「決定」を押す 


漁 

(©) 


V けけメニュ ー 

fo 画質を調整する I 
音声を調整する j 

頃設定する I 

r ぶ機器を操作する I 


2 


「初期設定」を選び、「決定」を押す 





画面の設定_ 
システム設定 

巧巧設定 


3 


「設置設定」を選び、「決赴を押す 





3秒 L ソ上押す 


かんたん設置設定 
設置設定 
省エネ設定 
接続機器関連設定 
自動更新設定 
設定リセット 


4 


r 受信設定」を選び、 
「決定」を押す 





設置設定1/2 
[ チヤンネル設定 

[ ま組表設定 

[ 地域設定^ 

[ g 信設定 

I 雨巧ミ ru 与コ 

[ _巧己古巧ぶ_ 

『 b-casa-rxH — 


(ちページへ続 < C ^) 
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アツテネーター(地上デジタル) 





r 地上デジタル」を選び、 r ミ夫定」を押す 




受信設定 
I 化上デジタル 

「 衛星 



r 物理チャンネル選択」を選び、 r 決定」を押す 

I 受信設定 I •物理チヤンネルについて 





受 信設定 

「/ッ了ィ、一夕一 

〔巧巧チヤンネル選巧 

アンテナレベル 
受信状況 ^ 

受信レベル / 


受信中の放送局名 


OOCH 


- 0000受信中 


現在4巳最大巳0 


I 最大感知レベル 

現在のアンテナ入カレベル 
(受信の目安は44な上） 


「物理チャンネル」を入力し、「決定」を押す 


地上デジタルの放送は、 UHF の電波を使って行われ 
ています。この電波は放送局ごとに割り当てられて 
おり （1 3〜日 2 ch )、 このチヤンネルを物理チヤンネ 
ルと呼んでいます。 

アンテナレベルについて 

•アンテナレベルはアンテナ設置ち向の最適値を確認す 
るための目をです。表示される数値は、受信している電 
波の強さではなく、質(信号と雑音の比率)を表します。 

参アンテナレベルは天候、季航地域、チヤンネルなど 
により異なります。またアンテナシステムの条件な 
どによって、変動する場合びありますので、十分な 
余裕を取ることをおすすめします。 

♦現在受信中のデジタ j レ放ちのアンテナレベルは、「サブメニュー」 
を巧して「アンテナレベル」を選んでも確認できます。 


物理チャンネル入力 

I 囚砸，国ボタンを使って,物 S チャンネル 1 
を吕柏入力し、ホ定ボタンを押してください。 





•間違えたときは^^ (黄ボタン）を押す。 

参 CATV 経由の地上デジタル信号のレべ j レも表示で 
きます。例えば、 r 全帯域」 （ c を74、83ページ)を逞 
んで、 CATV での rC 2 C )」 チヤンネルを選択する場合 
は、^ ^ 02^と入力します。 

(で」は、リモコンの緑ボタン）で入力/削除） 


圆受信帯域選択び ruHF 」 

の場合 

导 

入力した物理チヤンネルの 
アンテナレベルを表示 

アンテナの向さを調整し、 
アンテナレベルを最大値にする 

r 地上デジタル」を選び、 
r 決定」を押す 


(終わつたら I 元の画面 II を押す） 

「アッテネーター」を選び、「オン」を選ぶ 




受信設定 

C 出!上デジタル 

( ii ~ 






受 信設定 

[ /ジア ネ—夕— 

〔物理チャンネル選択 

アンテナレベル 
受信状況 

受信レベル 


OOCH 


0000受信中 


施45最大巳0 


•強すざる電波を弱めます。 


(終わつたら Lj の画面 J を押す） 


参受信設定 
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ビー キャス 


受信設定/ B - CAS 力_ドテスト 


受信設定 

参アンテナを調整するとき 
に受信設定をしてくださ 
い。 

巨- CASA - ドテスト 

•巨- CASA — ドの動作を 
確認します。 


ヴプメニュー 
選択/ミ央定 


メニュー 


〇 5 ?=西画 ir 
□ □ 




□0 


B 己 CS 


關 r 


mwi 


ンん恒量 


L 元の画面 


「メニュー」を押して、 
「設定する」を選び、 
「決定」を押す 


居) 


V けけメニュ ー 

〇画質を調整する I 
音声を調整する I 

@設定する I 

r ぶ機器を操作する I 


2 


「初期設定」を選び、 
「決定」を押す 




画面の設定_ 
システム設定 

初期設定 



3 


r 設置設定」を選び、 
「決定」を押す 





3秒 L ソ上押す 


かんたん設置設定 
設置設定 
省エネ設定 
接続機器関連設定 
自動更新設定 
設定リセット 


アンテナ電源 
アンテナレベル 
備星） 


B-CAS 力ードテスト 


Panasonic 


兀の画面 


88 


(ちぺージへ続ぐ 


r アンテナレベル(衛星) 
B - CAS 力ードテスト） 





r 受信設定」を選び、 r ミ夫定」を押す 

f 設置設定1/2 j 戸三 

N -j ( I __チヤンネル 設定 蠻 I 


r 衛星」を選び、 r ミ夫定」を押す 


設置設定1/2 
[ チヤンネル設定 

[ 番組表設定 

[ 地域設定~ 

[ g 信設定 

r 電話設定 

阳 -C AS 力-朽スト] -- 





受信設定 
[ アンテナ電源 

[ トランスポンタ‘選択 
r 衛星周波数 

アンテナレベル 
受信状況 _ 

受信レベル 


「オフ「オン 11 

己 SOOO _] 

11 .日 960 GHz 

0000受信中 ] 

拓在已2 最大 6白 




受信設定 
[ 地上デジタル 

[ ii ^ 



r アンテナ電源」を選び、 r オン」を選ぶ(お知らせ' 


•「オン」にすると衛星アンテナのコンバーターへ電源 
を供給します。（ブースターなどからコンバーターへ 
の電源を供給しているとさは「オフ」にしてください。） 

アンテナの向さを調整し、 

アンテナレべ J レを最大値にする 


参アンテナの向きの調整は、アンテナの取扱説明書 
をご覧ください。 

アンテナレベルについて 

•アンテナレベルは、アンテナ設置ち向の最適値を確認' 
るための目まです。表示される数値は、受信している言 
波の強さではな <、質(信号と雑音の比率)を表します 

参アンテナのレベルは、天候、季航地域、チヤンネパ 
などにより異なります。またアンテナシステムの看 
件などによって変動する場合びありますので、十: 
な余裕を取ることをおすすめします。 

参現在受信中のデジタル放送のアンテナレベルは、 
「サブメニュー」を押して「アンテナレベル」を逞 A 
でち確認でさます。 


アンテナレベル 

1受信状況 

0000受信中一^ 

受信レベル 

現在巳 2 最大巨 0 

□1 - h 


^-1 


-1 -1 受信可能レベルに達したとさに表示 

最大感知レベル 
現在のアンテナレベル(受信の目安は已 0 L ソ上） 


> Bs や110度 CS デジタル放送な外の衛星電波を受信中は r 他の衛星受信中」と表示されます。 
再度、アンテナの向さを調整してください。 


「B-CAS 力ードテスト」を選び、 r 決定」を押す 

「設置設定1/2 j く^\ 

f - j C __チヤンネル 設定 卜®う 


設置設定1/2 
[ チヤンネル設定 

[ 番組表設定 

[ 地域設定~ 

[ 受信設定^ 

r 電話設定 

阳 - CAS 力-ドテ巧 — 


(終わつたら I 元の画面 I を巧す) 

テスト結果が表示される 

こ 受信設定 ) 

亡 電話設定 1 

情 - CAS 力-ドテス A OK —— h - 結果 


I FNGJ び出たら、巨- CASA - ドの挿入 
を確認してください。（にを日已ページ) 

(終わつたら I 元®画面 II を押す) 


アンテナ電源 


「トランスポンダ選択」 r 衛星周波数」は変えると 
視聴でさなくなることがあります。放送局などか 
5の案内がない限り、変えないでください。 


る又信設定/己 - C As 力—ドテスト 
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雷 I ま敦巧 (回線設定 ）（ 卜ーン検出 ）（ 内線設定 : 
巧…が化(発歸番号通狐靖齢社設定）（マイラインプラス: 


まず 


ご確認ください。 


>電話回線の接続はお済み 
ですか？ 

(に 日巨ぺージ） 


選択/ミ央定 メニュー 

I 青ボタン文字削除 I 


画面穿叫け, 1. 1 


青 ホ- 


じ S 


鬥到巧 A 度 I |3 Ip 1 
圆圆關 
圆圓關 
關鬧圃 


' ; . み' 音! 

L — 

Lit の画面 n I 


「メニュー」を押して、 
「設定する」を選び、 
「決定」を押す 



遺) 


V けけメニュ ー 

〇画質を調整する I 
^ 音声を調整する] 

@設定する I 

r ぶ機器を操作する I 


2 


「初期設定」を選び、 
「決定」を押す 





画面の設定_ 
システム設定 

巧巧設定 


3 


r 設置設定」を選び、 
「決定」を押す 





3秒な上押す 


かんたん設置設定 
設置設定 
省エネ設定 
接続機器関連設定 
自動更新設定 
設定リセット 


4 


r 電話設定」を選び、 
r 決定」を押す 





設置設定1/2 
[ チャンネル設定 

[ ま組表設定 

[ 地域設定^ 

[ 受信設定 

[ 電話設定~ 

向加3卜朽スト1 — 


回線設定 
トーン検出 


が線使用時に 

0発信などび 
必要な電話 
のとさ 


内線設定 


電話設定が正しく 
設定されているか 

確認ずる 


電話ァ乂卜 


相手に電話番号 
を通知するか 
決める 


発信者番号通知3 


Panasonic 


品5す A う-!-ミ凡中※ 

巧日。巧ずェ巧疋 

7イラインプラス^ 


元の画面 内線ま号と I 

電話番号の入力 


(ちページへ続< 
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電話テスト^ 


個線設定」または r 卜ーン検出」を選び、設定する 

XXN 職を1/2 I •電話テストで自動的に選ぶとき一 r 自動」 




電話設走 1/2 

1回結設を r 

自動 

( 卜-ン巧出 [ 

ずる1しない11 

1 内線設定 1 

I 

\ 電話テスト 1 

-I 

▼ 



自動でラまく設定でさないとさ^ 

•ダイがレボタンを押すと『ピッポッパ』と音び出る場合は「プッシュ」 
•出ない場合は r ダイヤル20に Opps )」 か 
「ダイヤル 10(1 Opps )」 を選ぶ。 

>通常ご使用のとさ一「する」 

受話器を上げても『ツー』音び聞こえないとさ一「しない」 

(終わつたら I 元の画面」を押す） 


r 内線設定」を選び、 r 決定」を押す 

I 電話設定1/2 I 

(^@ ^ ir；L 鑛 


電話設定1/2 
直線設定 

「卜—ソぉ出 _ 

[ 内線設定 
r 電話テスト 


目動 

する^しない 


6 0発信の覇前ときは「0」を人力し、「ミ央赴を}甲す 

(例） 内線設定 I 

II oil I 面--⑩ィ、 e ボタンを巧って、巧お発信ま号 I ( \ 

in を入力し巧ちポタンを巧して<ださい。巧ち入力 (4 to-i 

lU 記有 しないで巧定ボタンを巧すと、巧線発信を号を削 I 巧 / 

II ^11 除することびでをまず。面ポタンで-.が表 \ / 


r 電話テスト」を選び、 r ミ夫定」を押す 

I 電話設定1/2 

う 階 L 憑い 


電話設定1/2 
直線設定 

「卜—ソぉ出 _ 

[ 巧線設定 

|[ ま話テスト 


目動 

する 1 しない 


r 発信者番号通知」を選び、設定する 




電話設定2/2 

「巧信者き号ほ巧 

r 雷話会社設定: 

1マイラインフラス 




v Y ^ |&イラインフラス 」@除ずる if 除しなし:|| || \、 ，// 

▼を繰り返し押すと、巧のページになる。 

「電話会社設定」を選び、「決定」を押す 

I 電話設定2/2 I 


電話設定2/2 
「発信者番号通知 

r 巧話苗樹を 
fV イラ イン プラス 


[_ 解除する I 留除しない I 


電話会社のま号を入力し、「決赴を押す 

1 ドぁ] I 電話会社設定 

@ . I の--厕、本、ロボタンを巧って、里話会社番号 I ( \ 

、 — り I た"！右 I :± 宙 ' ；4 ?/{ 1、》た 《> I ア /WtVI 、iSTfJ -*1 I イ iDIKSII k 


電話会社設定 

I の--厕、本、ロボタンを巧って、里話会社番号 
を入巧し巧をボタンを押してください。何ち入力 
しないで巧をボタンを巧すと、呈話会な蛋号を削 
除ずることがでさまず。因ポタンで"，’が表 
示され3巧)間の待ち設定びでをます。 


"7 確認画面で「はしりを選び、「決赴を押す 

(終わったら II 元の画面 II を押す） 

•間違えたときは^ (黄ボタン）を押す。 

参0発信の後、外線につなびるまで時間のかかる電話のとさ 

a (青ボタン)を押す。 

(画面に r , 」を表示。1つで3砂の待ち時間） 

0 K I 正常終了。 

NG I 画面の指示に従ってください。 

テスト中 n テス h 中。(最大約3分間かかります） 
(終わったら II 元の D 面 II を押す） 

通知する I 相手に常に通知する。 

通知しない I 相手に常に通知しない。 

指定なし I 電話会社との契約に従ラ。 

(終わったら II 元の画面 II を押す） 

~ 7 確認画面で「はい」を選び、「決定」を押す 

う吟 f ® う 

8 マイラインプラスを契約のとき、 

「マイラインプラス」を選び、「解除する」を選ぶ 




電話設定2/2 
萨信者-番号通知 
r 電話会社誠 

r マイラインプラス 


こ指定なし」 
0077 

r 觸なする III 巧しない 1 



>間違えたときは(黄ボタン）を押す。 


♦電話設定 


(終わつたら I 元の画面 II を押す) 
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自動更新設定/設定リセット 


自動更新設定 

•デジタル放送で送られる 
新しい情報のダウン□一 
ドち法を逞びます。 

設定リセット 
参本機を初期状態にするた 
めの設定です。 


選択/ミ央定 メニュー 



兀の画面 


1 「メニュ ー 」を押して、 
「設定する」を選び、 
「ミ夫定」を押す 



2 「初期設定」を選び、 
「決定」を押す 



3 「自動更新設定」または 
「設定リセット」を選び、 
r 決定」を押す 



の場合、 

3秒な上押す 
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(ちぺージへ続ぐ 


タウン□—ド予約）（^定項目リセット）（個人情報リセッ 


4 「自動」か r 手動」を選ぶ 

I 自動更新設定 

W 辟 [ダウン□ー ドモ約 


自画 T 手画 


通常は「自動」をおすすめします。 

情報び届いた場合は、 U モコンで電源「切」跨に 
自動的にダウン□ー ドを実行します。 

情報び届いた場合、メールでお知らせします。 
メールを確認し、 r ダウン□ー ド予約」の 
「する」か「しない」を選ぶ。 

(@。「放送メール」日□ページ） 


r 設定項目リセット」を選び、「決定」を押す 


放送ダウン□-ドについて 

•デジタル放送からの情報を本機に 
取り込むことにより、本機の制御プ 
□グラムを最新のわのに書さ換え 

On 9 〇 


(終わつたら I 元の画面 JI を押す） 




設定リセット 

[ ~設を項目リセット 

I 個人情報リセット 



r はい」を選び、「決定」を押す 



設定項目リセット 

I 「アンテナ電源（衛星デジタル）」「電話 
設定」の設定値を工場出荷の状態に戻しま 
すか？ 

正常に受信でさているときは実行しないで 
ください。受信でさなくなる場合がありま 
す。 



>「アンテナ電源(衛星デジタル)」 r 電話設定」の各 
項目び、工場出荷が態に戻ります。 


(終わつたら I 元 CD 画面1を押す） 


r 個人情報リセット」を選び、「決定」を押す 




設定リセット 

[ ~設定項目リセット 

I 個人情報リセット 



3秒な上押す 


参本機に記録されているお客様の操作に関する個 
人情報 (メール や購入記録、 データ 放送のポ イン 
卜、暗証ま号など）び、すべて削除されます。 

参本操作後は、本体の電源を r 切」にしてください。 


r はい」を選び、「決定」を押す 



個人情霜 リセット 

I 受信機の廃棄を目的に、お客様が操作した 
情報を全て削除しますか？ 

廃棄などお客様が受信機を手放す場合切列 
には、実行しないでください。今まで操作 
された情報び全て消えてしまいます。 



本体の電源を r 切」にする 


•廃棄などで本機を手放される LU 州こは、実行しな 
いで < ださい。 

参双ち向データ放送やアクトビラをご利用の場合、 
本機からの操作により、放送局やインターネット 
のホームページに登録された情報は、この操作で 
は削除されませんので、ごを意ください。それぞ 
れのサービスで情報の削除操作(退会手続さなど） 
を行ってください。 


♦自動更新設定/設定リセツト 
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いろいろな機巧とのち続 


アンテナ 


参接続時は 
(嚴已2〜已4ぺージ） 

地上アナ□グ放送用 
VHF/UHF アンテナ 



本体背面 


アンテナ 


♦接続時は 

己2〜己4ページ） 

巳 S - 11□度 

CS デジタル地上デジタル 
電源 コンセント八イビジョン放送用 
AC 100 V アンテナ UHF アンテナ 


通信端末用 
アース 端 デ※ 


デジタル音声入力付 
オーディオ機器 

•接続時は 
(傾114ぺージ） 


^ パソコン 

♦接続時は 

1己ぺージ） 



巧用店声出力洗） 


VHF 

UHF 

地上刑化力 


S2K 皮 S2 映像 S2 映按 


D4W 像 D4 映塚 


® W ® ® 


HDMI1 巧用 HDMI2 綱 


すべての接続完了 
後、電源プラグを 
差し込む 


I 電話回 81115400附 


i.LINK 対応機器 

の口 


n 電を回法を接 g 7ンテナ電想の r オフ/オン JB 、 

レな U でくだな、ア厅ナ電野に：!-画面で IS 定してくだか 

4aN 110/100) (DCSViMW) BS'11 嘘 CS-lFMl 化上巧 9 ル M | 


録画機器 I へ接続 

参接続時は 
( 風] 08ページ） 


プ〇—ドバンドルーター 

参接続時は 
( is ^ r ネットワーク編」） 


電話回線 


有料番組や視聴者参加 
番組を楽しみたいとを 

参接続時は己日ぺ-ジ） 
モジュラー 
分配器咐属品 K 


1 2 モこ夕— 1 A 2 3 

□端子入力 出力年ビ f 才入力 


Hsmi 

映塚'宜再入力 


D 端子びない場合 

•接続時は 
(嚴10日ぺージ） 

: [ D 端テ付機器の場合] 

参接続時は 
(傾10日ぺージ） 


その他の 
再生専用機器 


DVD プレーヤーなど 

参接続時は 
(傾]12ぺージ） 




映像/音声 

出力 




が 





HDMI 対応機器/ 

ビエラ U ンク対応機器 

♦接続時は(》5护96〜99ページ） 


( Ir システム対応機器]©違 )® W 

I の場合(付属品 ） J 誦姑攻想* &- 直ホ-石- 

•接続時は : 

防] 03ぺージ） . L . 


ご家庭の電話機 
またはファクスへ 


(前面扉内） 


が部機器 


ttj 款! ル 


I どれか1台 
つなげます。 

I 接続時は 
(が12ぺージ） 
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録画機器 _ 

(ビデオデッキ、 DVD レコーダーなど） ： fib I 兵ミ’重： (15^112/ 

本機からの録画機器用の「モニター出力」は、1組のみ。 ；- ; 

※通信の安定性向上のため、市販のアース線を使用して本機のアース端テを接続することをおすすめします。 

(本アース端子は、電気通信事業法に基づ < ちのです。） 

接続機器の接続-ご使用ち法については、接続される機器側の取扱説明書わご確認ください。 


録画•再生機おのち続の前に 


録画機器の接続と設定 


> VHS や D - VHS のビデオデッキ、 DVD レコーダーなどの接続と設定は、 
下記の通り行ってください。 


ビエラリンク対応の機器ですか？ 
はい： いいス 


し LINK 対応の機器ですか？ 
いいス ：はい 


1「システム対応の機器ですか？ 

(わからないとさは32ページ） 


ビエラ 
リンク対応 
機器の接続 
と設定 

(傾98〜 

] 01ぺージ） 


Ir システムの接続と設定 

(が02〜105ページ） 


いいを 


[ □端子付きの機器ですか ？ J 

はい軍 いいえ 


し LINK の 
接続と設定 

(崎1〇8〜 

11]ぺージ） 


□端子付さの 
録画機器の接続 


D 端子のない 
録画機器の接続 


1〇日ぺージ） 1〇日ぺージ） 


ビデオ入力表示切換やモニター出力停止設定 （に尹] 07ページ） 


接続のご注意 


再生専用機器の接続と設定 


> DVD プレーヤーやビデオ 
カメラ、デジタルカメラ 
などの接続と設定は、下記の 
通り行ってください。 

/- N 

前面に接続する機器をまめる 

頒熱こ取り外しをする機器） 


再生専用機器の接続 

(辟112ページ） 


再生専用機器の設定 

( が13ページ） 


♦本機への入力接続について 

アナ□グビデオ入力は3種類あります。一般的に画質の優れている順まは下記の通りです。 
お使いの状況に合わせてお選びください。 


高画質 


ビデオ入力端子 


S 2 映像入力端子 


D 端子 ( D 4 映像入力端子） 


参本機からのモニター出力について 

•地上アナ□グ放送は、本機の S 2 映像出力端テからは、出力されません。地上アナ□グ放送を録画される 
±易合は、本機の S 2 映像出力端子を録画機器に接続しないでください。 

• コピーガードびかかっているま組の映像を本機の映像出力端子から出力し、録画機器を経由して他の録画 
機器およびテレビを接続した場合、正常に録画-視聴できないことびあります。 

•八イビジョン放送の録画について 

i . LINK をご使用時にのみ八イビジョン画質で録画び可能になります。その他の場合は、地上アナ□グ放送と 
同程度の画質で録画されます。 


接続コード(別売品） 


I 映像/音声コード(長さ2 m ) • ステレオ音声コード(長さ2 m ) 

H 1111111111111111 卜 4 111111111 こ _广 — 仁 

= oit=i J <= m > = oi ] r=J 

品ま： RP - CVP 3 G 20 品ま： RP - CAP 3 G 20 

D 端子映像コード退さ1.已 m ) • D 端テーピン映像コード退さ1.已 m ) 




品ま： RP - CVDG 15 A 

HDMI ケーブル（極=日8ページ） 


品ま： RP - CVCDG 15 


I 映像コード(長さ2 m ) 


品ま： RP - CVP 0 G 20 


ぶ映像コード(長さ2 m ) 


品ま： RP - CVS 0 G 20 


♦録画•再生機器の接続の前に 
♦いろいろな機器との接続 
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HDMI 巧庶機器の接続と設定 

参-►は、信号の流れを示します。 


背面端子部に接続する場合） :前面端テ部に接続する場合） 



音声出力映像出力 I I 映像/音寅出力 

■■一 、■■■■■■■■. 



DVI 対応機器 HDMI 対応機器 


■HDMI 端子 

参 HDMI 端子とは、テレビと接続機器のデジタル映像/音声信号を直接つなぐインターフェイスです。 
• HDMI 端子とテレビを1本のケーブルで接続するだけで、高画質な映像とデジタル音声をお楽しみ 
いただけます。アナ□グ音声をお使いになる場合、 HDMI 3 に接続時はビデオ入力4の音声入力端テ、 
HDM にに接続時はビデオ入力3の音声入力端子、 HDMI 1に接続時はビデオ入力2の音声入力端テに 
接続し、 「 HDMI 音声入力設定」び必要です。ちページ） 

•対応している映像信号 

已2已 i (4800、已2已 p (480 p )、 7已 0 p (720 p )、 ] ] 2已 i (] 080 i ) 、 

112已 p (] 080 p ) 已 9.94 Hz /60 Hz 
•対応している音声信号 
種類： U ニア PCM 

ヴンプ U ング周波数： 48 kHz /44.1 kHz /32 kHz 



参本機は HDMI および DVI 機器との接続びでさますび、一部の機器では映像や音声び出ないなど 
正常に動作しない場合びあります。 

参 HDMI 3 端子（本体前面）に HDMI 機器を接続しているとさ、本機の入力を HDMI 3 し U 外に切り換えると、 
HDM 胺続機器び正常に動作しなくなることびあります。この場合は、入力を HDMI 3 に戻すと直ります。 


お願い 


• HDMI ケーブルは、 HDMI □ゴのついているケーブルをご使用ください。 

• DV 阿応機器と接続する場合は、 DVI - HDM 唆換用のケースレを使い、アナ□グ音声端テに 
音声コードを接続してください。 
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HDMI 音芦入力設定） CHDMI スキップ 


「メニュー」を押して、 
「設定する」を選び、 
「決定」を押す 

V け fA メニュ ー 

fo 画質を調整する I 
〔よ音声を調整する] 

「咳設定ずる I 

r ぶ機器を操作する I 


r ビデオ入力接続設定」を選び、 
「決定」を押す 

接続機器関連設定1/2 

[ _ ビエラリンク設定 _ J 

C _ i 丄 INK 接続設定 _ J 

C _ Ir ■システム設定 _ J 

I ビデオ入力接続設定 I 

[ _ ビデオ入力表示書換 _ ] 

r デジタル音寅出力設定 _ J 

回 JNKf 寺機 [ずる E しない日 

[デジタル音声予約雛關 U I ずる1_しない II 



(©) 





▼を繰り返し押すと、 
次のページになる。 


2 


3 


r 初期設定」を選び、 
「決定」を押す 

[ 画面の設定 I 
I システム設定 I 

I 巧巧設定 J 

运) ('參う 


「接続機器関連設定」 

を選び、「決定」を巧す 

I かんたん設置設定 "]I 

[ ミ几里；/ Tj ク I 

[_ な直技ぶ_ J 

I 省エネ設定 I 
I 接続機器関連設定1 

I 自動更新設定 I 
I 設定リセット I 

(0 ) 


HDM 直声 
入力設定 


5 設定したい HDMI 入力を選び、 
設定する 


HDMI スキップ 


^設定する 

ビデオ入力接続設定 

IHDMI1 音靑入力設定 [ HDM I || 

[HDMI 2音再入力設ま [ HDMI | 

IHDMI3 音靑入力設定 [ HDM I || 

う 

HDMI h ' HDMI 対応機器に接続するとき 
(工場出荷時） 

アナ□グ | ''' DVI 対応機器に接続するとさ 

(終わつたら II 元の11面 II を押ず） 

4 設定したい HDMI 入力を選び、 
「オン」を選ぶ 

接続機器関連設定2/2 ' 

f モこ夕一出力停止設定~ 1 

「入加動スキップ [オフ^ オン|1 

I PC スキップ _ 「オフ7 オン1 

[ HDMI 1スキップ [ オフ [ オン|| 

[ HDMI 2 スキップ [ オフ [ オン|| 

[ HDMI 3 スキップ [ オフ [ オン|| 

liilNK 自動切換 [ ずる]しない]) 

う 

▼を繰り返し押すと、 

次のページになる。 

^ 子与 ^ I 田晒！を押しても、 MDMI 入力には 
~ と^ ~ I U 切り換わりません。 

~子ぅ~ I 田晒！を数回押してり DMI 入力を 

^ I …□選択できます。 

(工場出荷時） 

(終わつたらを押す） 



♦ HDMI 対応機器の接続と設定 
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ビエラリンク巧応機器の接続 

レコーダー(デイーガ)、パソコン、 AV アンプ、デジタルビデオカメラ 


■ HDM 喘子について 

♦ビエラ I 」ンクこ対応した当社製 
レコーダー(ディー ガ)や A V アンプや 
パソコン、デジタルビデオカメラ 
を接続すると、本機のリモコンで 
各機器の基本操作びでさます。 
(操作について幅=■已4〜已7ぺージ） 


ビエラリンクに対応した機器を取り替えたり、接続•設定を変更した 
ときなどは、本機が接続されている機器を正しく認識しない場合が 
あります。そのよラなとさは、 HDMI ケーブルが接続されているこ 
とを確認の上、下記の操作をしてください。 

① すべての接続機器の電源を入れた状態で、本体の「電源」ボタン 
で電源を入れ直す。 

② 胃を押して入力を切り換え （極= 22ぺージ ） 、接続 • 設定を 
変更した HDMI 入力ごとに映像を確認する。 

③ 已4〜已7ページの手順で機器が操作できることを確認する。 


■本機とレコーダー(ディーガ)、またはパソコンを接続する場合 


本体背面 


HDMI 
(映像/音声出力), 


HDMI 1端テに 
接続してください 


ビエラ U ンクに対応の 
当社製 レコーダー(ディー ガ） 

♦本機で操作でさるレコーダー 
(デイーガ）は1台のみです。 


HDMI ケーブル1 

(別売品） [ 


同同感©© ® トンス叫 

[UJ Uj S2 映鱼 S2 映保 S2 映像 

® ® 度）®®®量 

HDMI1 賄 HDMI 巧田 

令）®®®®®过… 


由カ ビデオ入力 


HDMI 
(映像/音声出力） 


HDMI 2 端子に 
接続してください 


ビエラリンクに対応の 
パソコン 


HDMI ケースレ 

(別冗品） 

•本機で操作でさる 
パソコンは]台のみです。 

^ 参本機で操作でさるノ（ソコンについて、最新情報は 

) 下記サポートサイトでご確認ください。 

J http :// panasonic . jp / support / tv / 

(2007 年7月現在） 


IHDMI ヶーブル(別売品） 

- 品ま: RP-CDHG10 (1 m) -品番: RP-CDHG20 (2 m) 

-品番: RP-CDHG15 (1' 巳 m) -品番: RP-CDHG30 (3 m) など 


接続後の本機の設定 （極= ] 00ページ） 

•上記の接続後、「ビエラ U ンク設定」の「ビエラ U ンク制御」と r 電源オン連動」を「する」に設定してください。 


(お知らせ^ 

• ビエラ U ンク対応機器を最初に接続したとさは、 ® を押して接続した HDMI 入力に切り換えてください C 
• 当社製 HDMI ケーブルを推奨します。 

• HDMI 規格に準拠していないケープルでは動作しません。 

参ビエラ U ンクを使ラには、接続した AV アンプ側とレコーダー（ディーガ）側の設定も必要です。 

詳し < は、を機器の取扱説明書をご覧 < ださい。 

• 同じ種類のビエラ U ンク対応機器[レコーダー（ディーガ）など]を何台か接続した±易合は、ま号のルさい 
HDMI 端テに接続された機器びビエラ U ンクの操作巧象になります。 
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参-►は、信号の流れを示します。 

■本機とレコーダー(ディーガ)と AV アンプを接続する場合 


本体背面 



ビエラリンクに対応した 

■本機とデジタルビデオカメラを接続する場合 当社 製 レコ-ダ-げイ-か 



•上記の接続後、 r ビエラ U ンク設赴の r ビエラ U ンク制御」を「する」に設定してください。 

•レコーダー（ディーガ）や、デジタルビデオカメラを操作したとさに連動して本機の電源を「入」にしたいとさは 
「電源オン連動」を「する」に設定してください。 



参ビエラ U ンクを使ラには、接続したレコーダー（ディーガ）側、デジタルビデオカメラ側の設定を必要です。 
詳しくは、各機器の取扱説明書をご覧ください。 

•ビエラ U ンクで本機と AV アンプを接続時、ビエラ U ンクで接続した他の機器からの音声び已 .] ch のとさは、 
本機のデジタル光音声出力端子より已 . 1 ch で出力します。 

(レコーダー(ディーガ）はビエラリンク Ver . 2に対応している機種のみ対応） 


♦ビエラリンク対応機器の接続 
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ビエラ IJ ンクの設定 


■ビエラリンク (HDAVI Control ™) とは 

♦本機と HDMI ヶーブル(別売品)を使つて接続した 
ビエラリンク対応機器を自動的に連動させて、1つの 
リモコンで簡単に操作できる機能です。 

※すべての操作がでさるちのではありません。 

参ビエラ U ンクは、 HDMI CEC Consumer Electronics 
Control ) と呼ばれる業界標準の HDMI によるコント□-ル 
機能をベースに、当社独自機能を追加したらのです。他社 
製 HDMI CEC 対応機器との動作保証はしておりません。 

♦本機はビエラリンク Ver .2 に対応しています。 

ビエラリンク Ver .2 とは、従来の当社製ビエラリンク 
機器にち対応した最新の当社基準です。 

口007年2月現在） 

詳しくはビエラリンク Ver .2 に対応した接続機器の 
取扱説明書をご確認ください。 


■ビエラリンクの簡単操作とは… 

♦本機の U モコン！つでレコーダー(デイーガ）の操作が 
でさます。 

-簡単再生姻面をレコーダー(ディーガ）に切り換え、 
再生します） 

. レコーダー(ディーガ）のメニューの操作 
-今見ている番組を簡単録画 
-本機の番組表か！5録画予約 
♦本機の電源を「切」にするとレコーダー(ディーガ)や 
AV アンプの電源ち連動して r 切」にできます。 

♦本機のリモコンで AV アンプの音声に切り換え、音量調整 
がでさます。 

参本機のリモコンでデジタルビデオカメラの操作が 
でさます。 

♦AV アンプのリモコンで簡単シアター再生ができます。 
(ワンタッチでレコーダー(ディーガ）の映像、 

AV アンプの音声に切り換え、再生します） 


■ご使用の際のごま意点 

♦電源オフ連動を「する」に設定しても録画中など、 

接続機器の状態によっては、すべての 
機器の電源が「切」にならない場合があります。 

♦電源オン連動を「する」に設定時は、 

リモコンで本機の電源を「切」にするとテレビ本体の 
電源ランプは程色になります。これは、電源オン連動の 
機能が待機状態であることをおすためで、消費電力は 
電源ランプが赤色のとさとほとんど変わりません。 

(回線使用中/データ取得中ランプ点灯時および 
i.LINK 待機「する」設定中は除く） 
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「メニュー」を押して、 
「設定する」を選び、 
「決定」を押す 



策) 


VI f けメニュ ー 

fb 画質を調整する I 
音声を調整する j 

屡設定する I 

r ぶ機器を操作する I 


2 


r 初期設定」を選び、 
「決定」を押す 





画面の設定_ 
システム設定 

初期設定 


3 


r 接続機器関連設定」を 
選び、「決定」を押す 


(ィ綺う 



4 


かんたん設置設定 

ミ/!;ちミ凡ウ 

巧匯なお_ 

省エネ設定 
接続機巧関連設定 

自動更新設定 
設定リセット 


「ビエラリンク設定」 

を選び、「決定」を押す 

接続機器関連設定 1/2 
[ _ ビエラ! J ンク設を 

1 _ LLINK 接 ii 設定 

1_ Ir システム設定 _ ' 

[ ビデオ入力接続設定 

「 ビデオ入力表示書換 ~ 

1 _ デジタル音芦出力設定 

I i.LINK 待機 [ する I しな 

r デジタル音寅予約録画連動 [ する 1 しな i 





(ちぺージへ続ぐ 


ビエラリンク制御 ）（ 電源オフ連動 K 電源オン連動 
電源オン時の音芦出力）（テストげィーガ電源オン)）（テストげィーガ電源才刀' 


r ビエラリンク制御」を選び、「する」を選ぶ 




ビエラ U ンク制御 


ビエラリンク設定 

I ビ I ラリンク制御 I ずる I しなし、1 咬 

I 電源オフ連動 [ ずる I しない5 Vj 

[ 電源オン連動 ずる I じな打1 

する I …ビエラ U ンクを使ラとさ 
(工場出荷時） 

~しない1…使わないとさ (が 


(終わつたら IL 元の画面 I を押す） 


本機の電源を 
「切」にしたとさ 

ディーガや AV 
アンプの電源ち 
「切」にする 


電源オフ連動 


本機の電源が 
「刚のとき 

ビエラリンクの I 
制御信号で 
電源を「入」 

にずる 


電源オン連動 


本機の電源を 
「入」にしたとさ 

AV アンプに 
音声を出力ずる 


電源オン時循声出力 


情源オフ連動」を選び、「する」を選ぶ 




ビエラ U ンク設定 
[_ビエラリンク制御 r 

广電源オフ連動 [ 

[電源オン連動 I 

I 雨:田- J -、 <的;か!なを山+1 I 



^す^'’.本機の電源オフに連動してレコーダー(デイーガ） 
(工場出荷時）や AV アンプの電源を r 切」させる 

しない I '’•連動させないとさ (終わったら国漏司を巧す） 


r 電源オン連動」を選び、「する」を選ぶ 




丄フリノソ刷卿_ 

源オフ連動 
I 動 S オン連動 

[■ 源オン時の音声出力 


する J しない J 
ずる I しないコ 

テレビ lAV アンプ] 



I ^す^…本機の電源び「切」のとさでちレコーダー（ディーガ)や 

AV アンプの操作に連動して本機の電源を「入」させるとさ 
一しない I ''•連動させないとさ 

(工場出荷時） （終わつたらを押す） 

r 電源オン時の音声出力」を選び 「 AV アンプ」を選ぶ 


^ A X I 電ミ原オン連動 I する I しない II 广、\ 

卜參封づ r 電源オン時の音声出力 [ テレビ " Tav アンプ II (X m) W 

\^w y I 7 ■スト (T ィーガ電源オン） I 'v ▼ノ 

L テレビ」 ''•本機の電源を「入」にしたとき、音声をテレビから 
(工場出荷時）出力する 

AV アンプ 1 …本機の電源を「入」にしたとき、音声を AV アンプ 
に出力する。 G 終ねつたら 因の画面] を1¢す） 

「テスト（デイーガ電源オン）」または「テスト（デイーガ電源 


オフ）」を選び、「決赴を押す 


テスト(ディ-ガ電源オン) 
テスト(ディ-ガ電源わ) 



1電源オン時の音声出力「テレビ lAV アンプ1 

C _ テストげィ-ガ11オン) _ ] 

r テストげィ-ガ 11 オフ） 1 


レコーダー（ディーガ）の 電源び 
「入」または r 切」す机ず、 

止钻 下 、ず 

※動作しない場合は、接続を 
ご確認ください。 

(終わつたら II 元の画面 II を押す） 


参ビエラリンクの設定 
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便利な錄画モ約をずるために (Ir システム) 


便利な Ir システムのしくみについて 


通常の録画予約 ) ''.テレビと DVD レコーダー(またはビデオデッキ)で、それぞれ操作する 
テレビ 



テレビと 

DVD レコーダーで 
(またはビデオデッキで） 
それぞれ設定する 


例 ： DVD レコー タ ー 


□ II I 


C 〇〇〇 iji 


口 □ 



録画時間 
チヤンネルなど 

lJLJ し » ■ n ■ 

盟巨な:日又た 
□ □ 


1録画時間 
チヤンネル 
11録画モードなど 
-を鼓定 


Ir システムを使うと 


Ir システムの録画予約 

テレビ 



-テレビで、 DVD レコーダー(または ビデオデッキ) の U モコン操作の 
一部を代行する 

I 「システムケーブル(付属品）の取り付けは 
テレビに予約した（傾ちぺ-ジ） 

内容をリモコンの 

イ目しし'-さ f 目 に I 与 の I 


□ II I 


、し 

□ □ 


《リモコンの赤外線 ( Infrared ) を 
使ラので、このしくみのことを 
Ir システムと呼んでいます。 

録画時間 
チヤンネル 
録画モードなど 
を設定 


DVD レコーダー 



録画機器側 
での録画時間、 
チヤンネルの 
設定は不要 


※録画時間やチヤンネルなどの基本 L ソ外の設定は DVD レコーダー(またはビデオデッキ)側で設定び必要です C 
( HDD 付き DVD レコーダーでの、 DVD と HDD の切り換えなど） 


「番組タイトル情報」について 

参当社製の DVD レコーダーで録画予約を行ラと録画予約情報の他にま組タイトルの情報び送られます。 
(番組表で番組タイトルび取得でさていない場合は送られません） 

〈対応機種〉 

当社製 DVD レコーダー（含む HDD / ビデオ複合機）の機種すベて。 

ただし、2002年な前に発売されたレコーダーおよびな下の機種については、 I 「システムでの 
番組タイトル受け付けはでさません。 （2007 年7月現在） 

- DMR - E 90 H (2003 年モデル） 

♦ま組タイトルび、正しく表示されないときは（傾] 32ぺージ） 
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アイ アール 

Ir システムの設定 



104 


Ir システム設定 


5 

6 


rir システム」を選び「オン」にする 




I 「システム設定 
I Ir システム 

I メーカー 
I リモコン種別 


I オフ r タン_1 

L 粗下」 

I ビデオ1 ~1 
「外部入力11 



r メーカー」を選び、接続した機器のメーカーを選ぶ 




I 「システム設定 
I Ir システム 

I メーカー 

I リモコン種別 


Wf 

ビ巧1 
列部入力1 





r リモコン種別」を選び、種別を選ぶ 




Ir システム設定 
I Ir システム 
I メーカー 

[ U モコン種別 


オフ I オン 
お下 
ビ巧1 

が部入力1 




8 


r 外部入力」を選び、設定する 




Ir システム設定 
I Ir システム 
I メーカー 
fU モコン種別_ 

所部入力 

r テスト 


オフ J 才; 
松下 
ビデォ！ 

W 部入力1 




9 


r テスト」を選び、 r 決定」を押す 




I 「システム設定 
I Ir システム ^ 

I メーカー 
(リモコン種別 
I 外部入力 
r テスト 


I オフ]オン I 

I 松下叮 

[ _ ビデォ1 n 
I ^外部入力1 I 



設定できるメーカー(録画機器） 
ビデオデッキ：松下、ビクター、東芝、 H 菱、 
兰洋、シャープ、ソニー、 
日立アイワ 、 NEC 

DVD レコーダー:松下、パイオニア、兰菱 
※一部、使用でさない商品わあります。 

参メーカーによっては U モコン種別び複数 
あります。手順 9 のテストを実行しても 
機器び動作しない場合は、他のリモコン 
種別に切り換えてみてください。 

•当社製 DVD レコーダーの場合は、 「 DVD レ 
コーダー1」の設定から、お試しください。 


f 当社製の録画機器で r タイマー予約」を^ 
I するときのみ設定してください_ J 

※他メーカーの機器では設定でさません 

一接続したビデオデッキや DVD レコーダー 
側の外部入力のま号 （ 1、2、 3) に合わせる。 

参「送信中」と表示され、電源「入」「切」の U 
モコン信号びくり返し送信されます。 
(録画機器の電源び「入」「切」するか、確認 
する） 


■正しく動作したときは 

「ミ央定」を押して設定終了（くり返し送信び終了） 

■録画機器の電源び「入」「切」しないときは 

一「システムケーブルの接続、取り付けを確認する。（に吾= ] 03ページ） 

• U モコン種別を変える。（手順 7) _ 

(終わったら I 元の画面 II を押す） 

けイマー予約を行うときは録画機器の時刻とチャンネル設活ま、本機に合わせてください。 

>「1「システム設赴を変更する場合は、事前に予約を全て取り消してください。 （ c ^42 ぺージ） 

の VD レコーダーとビデオデッキの複合機の場合、 「 DVD レコーダー1」に設定すると、ビデオ機能に対しては 
I 「システムを使っての予約はできません。 

《2003年な降発売の当社製 DVD / ビデオ/ ( HDD ) 複合機すベて 
(2007 年7月現在） 


参 Ir システムの W な定 
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ディーブイディー 

DVD レコーダーなどの接続と設定 



■モニター出力端子 （ 1組） 

参ビデオデッキなどの「映像」と「音声」の 
入力端テに接続します。 

•な下の信号を視聴時に出力します。 

•本機で受信でさる放送 
(八イビジョン放送はアナ□グ放送 
と同程度の画質になります） 

• ビデオ入力に接続した機器の映像、音声 
* i . UNK 端テに接続したさ機器の映像、音声 

• D 端子に接続した機器の音声 
(映像信号は出ません） 

• HDMI 入力に接続した機器の音声 
(映像信号は出ません） 

• SD ビデオの映像、音声 
•デジタル放送の録画予約の実行中は、そ 

のチヤンネルの映像、音声を出力します。 


お願い 


• S 2 映像出力端子からは、地上アナ□グ放送およびビデオ入 
力の「映像」端子に入力した信号は出力されません。これ5 
を録画される場合は、本機の S 2 映像出力端子を録画機器に 
接続しないでください。 （デジタル放送時は S 出力されます) 



参 SD メモ U - 力ードの写真を見ているときは、映像信号は 
出力されません。 

参地上アナ□グ放送の予約は、録画機器側のチューナーで 
録画されます。 （ GR 機能は働きません。） 

•八イビジョン放送む地上アナ□グ放送と同程度の画質で 
出力されます。 

•接続機器に D 端子びなく、コンポーネント(色差)端テのみ 
の場合は、別売の D 端テ-ピン映像コード（恆= 9已ぺージ） 
で接続でさます。 
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「メニュー」を押して、 
「設定する」を選び、 
「決定」を押す 



(©) 


VI (けメニユー 

〇画質を調整する 
よ音声を調整する j 

贷設定する I 

r ぶ機器を操作する I 


2 


「初期設定」を選び、 
「決定」を押す 





曲面の設定_ 
システム設定 

初期設定 


3 


r 接続機器関連設定」を 
選び、「決定」を押す 





かんたん設置設定 

ミ/!;ミミ n ウ 

_巧直巧疋_ 

省エネ設定 
接続お巧関連設定 

自動更新設定 
設定リセット 


4 


「ビデオ入力表示書換」 
または「モニター出力停止 
設定」を選び、「ミ夫定」を巧す 





接続機器関連設定1/2 
に ビエラリン ク設定 ] 

I _ i.LINK 接続設定 _ ] 

Q Ir システム設定 ] 

r ビデォ入力接続設定 _ ] 

I ビデォ入力ま示留 a ] 

1 デジタル音声出力設定 1 

回 JNK 待機 [ずるにしなし ' GI 

I デジタル音声予約録画連動 r ずる7しなし。1 

▼ 

接続機器関連設定2/2 
■ -モ~互夕一出力居止設を 1 

f 入力自動スキッフ [オフ L オン I ) 

ipc スキップ _ r オフ「オン！] 

iHDMIl スキッフ L オフ L オン iJ 

IHDM にスキッフ L オフ L オン T ) 

IHDM にスキッフ L オフ L オン T ] 

I 山 NK 自動切換 I する1_しない|| 


(ちの選択へ続< 


5 録画(再生)機器を接続した 

ビデオ入力端子を選び、 
機器に合わせて表示を選ぶ 


ビデオ入力表示書換 

ro 端モ2 _ 

デオ1 
[ビデオ2 
[ビデオ3 
I ビデオ4 


ビデオ入力 
表示書換 




• を巧すたびに切り換わります。 
( PC を除く） 


i 元の表示 hH DVD] M DVD2 H DVD3 


居示なし I 


I ディスク VT VTR M チューナ ー M CATV 1 

• PC 時は ► を巧すたびに切り換わり 

On 9 〇 

I PC I->| パソコン I- 

~m _ □ ~~ 

(終わったら II 元 g ) 麵 I を巧す) 

5 録画機器を接続した 

ビデオ入力端子を選び、 
「する」を選ぶ 


を二夕一出力停止設定]/2 


を夕-脚 if 止設定 1 


を二夕一出力停止設定2/2 


ずる J しない」 

する I しなし 1 ] 
する I しなし 1 ] 
する I しなし、] 
ずる I しなし、] 
ずる I しなし 1 ] 
する I しなし 1 ] 
する I しなし、] 
する T しなし、1 


する 丄 しなし 1 」 
する T しなしり 


I - 



(終わったら し 元 0) 画面 II を押す) 
































本体背面 


表示ラベル< 


h 

S400{TS) 


，電話回線を接攝 
しないでください。 

LAN (10/100) 


•本機の i . LINK 端子からは、地上 
アナ□グ放送は出力されません。 


地上アナ□グ放送を 
再生したい場合の接続 


■接続上のお願い 

• D 端子付さの機器の場合は、 
ビデオ入力端子の代わりに、 
D 4 映像端子に接続すること 
をおすすめします。 

(阿] 0日ページ） 


Q) 感-變 

S2 映像 S2 映像 S2 映像 


D4 映像 D4 映像 


み、® 


み ) Mil 苗用 HDMI2 お用 


1 2 モニタ- 

D 端子入力 出力 


2 


お力 J 


耳 

音产 

jk 




i.LINK 

丄山 

麵テ 


/ / / 


映像コードと 
S 映像コードは 
どちらか]本を1 
接続してください。 


i.LINK 

端子 


ちラ]台接続でをます。 


映像/音声 

出力 


5 映像 
出力 


参2つの i . LINK 端テはどちらも同じように 
使えます。ただし、接続び輪（ループ） 
になったり、 i . LINK 対応パソコンなどを 
接続すると誤動作する場合びあります。 


i . LINK ヶースレ側売品) 
( S 400、4 ピン-4ピン） 
品番: RP - CDE 4 G 15 

RP - CDE 4 G 30 , 


し LINK 巧庶 

ディーブイエッチエス 


D - VHS ビデオデツキなどの接続 



例： D-VHS ビデオデッキ背面 


参-> や W ►は、信号の流れを示します。 

參 D - VHS などの設定び必要です110ページ） 

♦接続コードは別売です （に 护日已ページ） 

•使用でみる機器 

当社製 i 丄 I NK ( TS ) 端子付き D - VHS ビデオデッキ、 HDD レコーダー 
- 当社製 i . LINK 対応レコーダー(ディーガ） （2007 年7月現在）はお使いいただけません。 
-他社製 i . LINK 機器は動作保証しておりません。 


参本機では、2台までの当社製 i . LINK 機器を制御できます。録画中は、使用していない機器でわ端子の抜き差し 
や電源の「入」「切」はしないでください。画像の乱れや異常動作の原因になります。 

•本機の i . LINK 端子からは地上アナ□グ放送は出力しません。地上アナ□グ放送を録画予約される場合は、 
VHF/UH F アンテナを接続した録画機器側で予約設定してください。 



綾黎み 纖感； 

I 化グ 、ぶ\\ ra みを> 13か■みみ 



I DIRi»D2lDWl 

if.® 


1 满，別 • 識 L 賊 


'、柄 

n 

田 , 

國 



ifafiti© 



u 


1 ® ® 


If-fj-a© 

1 oa IBS 入け 


1© 


国 1 






が 


■ i 丄 INK 端子に 組） 

参 i . LINK を使ラと、 ] 本のケーブルで八イ 
ビジョン放送など高画質のデジタル画像 
や音声信号の入出力びでさます。 

参本機から、当社製の D - VHS ビデオデッキ 
などを操作でさます。 

已8ページ） 


お願い 


差し込み□は表示ラベルの底面にあります。 


♦ D - VHS ピテオテツキなどの接続 


本 

機 

順 

-V 

H 

1 

巧 

-V 

H 

1 


亡 



r 



] 



1 












1 本 

機 

] 医 

句 


1 

巧 

ス 

日 

1 


1_ 


: J 

[ 



コ 










巧 

n 

巨 

勺 

円 

量 

巧 

ス\ 

円 



气挂巧 

〇 OX 
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ijr D - vHs ビデオデツキなどの設定 

• D - VHS ビデオデッキなどの接続び必要です （ K を] 08ページ） 


選択/ミ央定 メニュー 



兀の画面 
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「メニュー」を押して、 
「設定する」を選び、 
「決定」を押す 



建) 


V け fA メニユ ー 

fo 画質を調整する I 
よ音声を調整する j 

咳設定する I 

r ぶ機器を操作する I 


2 


「初期設定」を選び、 
「決定」を押す 





画面の設定_ 
システム設定 

初期設ま 


3 


r 接続機器関連設定」を 
選び、「決定」を押す 





かんたん設置設定 

ミ n (ちミ凡ウ 

攻直巧た 

省エネ設定 
接続お巧関運設定 

自動更新設定 
設定リセット 


i . LINK 接続設定 


入力切換で 

i . LINK 機器を選ぶだけで 

デジタルとアナ□グを 
自動切換して 
再をずる 


ビデオ入力接続設定 


本機のリモコンで 
電源 r 切」時ち 

し LINK 信号に 
応答させたい 
とさ 


. LINK 待機 


(ちぺージへ続ぐ 


i . LINK 自動切換 


し LINK 接続設定 
し LINK 待機 


ビデオ入力接続設定 
し LINK 自動切換 


auNK 接続設定」を選び、 r 決定」を押す 




接続機器関連設定1/2 

I ビエラ IJ ンク設定^ 

I i.LINK あ続設定 

I I r システム設定 ' 

L ビデオ入力接続設を ' 

I ビデオ入力表を書換 

I デジタル音芦出力設定^ 

I し LINK 待機 I ずろ 

I デジタル音声予約録画運動 I す考 



使いたい機器に台まで)の r 使用」が 
r する」になっているか確認する 

し LINK 接続設定 

機器 メーカー 機種 接続巧態を巧 ム 

1 D-VHS1 Panasonic AVC-1 吕 34 日巨オン]^ ずる'^ 

2 D-VHS 吕 Panasonic AV 巳- 1 吕 34 日 未按病、ないイ’ 

问 I — 

间 I r II | | I 


I 接続機器のメーカー名と機種名 
本機に登録された機器名 （ 1已台まで登録されます） 


• 参 r する」 r しない」を変えるには 

(1) ▲▼で機器を選び、「;央定」を押す。 

(2) r 使用する」または r 使用しなしりを確認し、 
「決定」を押す。 

「する」使用する機器 
「しない」使用しない機器 
r 不可」使用できない機器 
•「未接続」の機器を選んだときは、悄 u 除す 
る」を選び、「決定」封甲すと、登録を消す 
ことびでさます。 

甚為(本機で操作可能な状態） 

r 未接続」一度接続したび現在はしていないが態。 
r 予約」録画予約の待機中。 

「不明」本機で操作でさない、または「使用」び「しな 
しりになつている。 

(終わつたら 1 L 元の画面1を押す） 


「ビデオ入力接続設定」を選び、「決定」を巧す仁 接続している ビデオ入力端子名を選ぶ 




接続機器関連設定1/2 




1 ビデオ人力沒精設定 

[ ビデオ;*^力表を書換 

[ デジタル音声出力設定 

じ LINK 待機 [ する 

r デジタル音声予約録画連動「する 




ビデオ入力接続設定 
[hdm I1 音吉入力設定 
卜 DM 12音吉入力設定 
「HDM 13音声入力設定 




r し LINK 待機」を選び、 r する」を選ぶ 




接続機器関連設定1/2 

I ビエラ IJ ンク設定 ^ 

I i.LINK 接続設定 ： 

I I 「システム設定 ' 

[ ビデォ入力接続設定 ■ 

[ ビデォ入力表示書換： 

[ デジタル音声出力設定 ■ 

〔 i . LINK 得巧 [ ずる i 

r デジタル音声予約録画連動 [ する 



>「使用」を r する」に参]08ページの接続例では 
した機器名を表示。「ビデオ1」を選ぶ。 

(終わつたら 1 L 元の画面 II を押す） 


~ UW ] … U モコンで電源「切」時の消費電力を 
江場出荷陆少な<する。 

祠 ……電源 r 切」時に、電源ランプ 

(@= ] 4ページ)び憧色に点な。 
(通常は r しない」をおすすめします） 


(終わつたら \jL0mm 1を押す） 


r し LINK 自動切蜘を選び、 r しない」を選ぶ 

r 接続機器関連設定2/2 1^ 「しなし)1 




接続機器関連設定2/2 

[ モニター出力停止設定 

[入力自動スキップ [ オフ I 
[ PC スキップ [ オフコ 

[ HDMI 1 スキップ [ オフコ 

[ HDM じスキップ [ オフ コ 

[ HDMIS スキップ [ オフコ 

[ i.LINK 關驅 「ずる1 


[0 ない 1 ... i . LINK 機器の操作で本機の入力切換および 
再生画面の自動表示を行わない。 

する] …… i . LINK 機器の再生閒こ、入力切換を自動的に行い、 
(工場出荷時)その再生画面を自動で表示させる。また、 i.LINK 
待機び「する」時口ま、リモコンで電源「切」の場 
合、自動で電源「入」にして再生表示を行う。 

(終わつたら I 元 0) 画面 I を押す） 


参 D - VHS ビデオテツキなどの設定 
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再生専用機器の接続と設定 

参—> は、信号の流れを示します。 

•接続コードは別売です（傾9已ぺージ） 

•音声コードは必ず接続してください。 


ビデオカメラ、デジタルカメラなどの接続例揃面扉内) 


本体前面 



•映像 コー ドと S 映像 コー ドはどちらか1本を 
接続してください。簡しくはちぺージ下記) 


DVD プレーヤーやビデオなどの接続 （例）谓面端子部) 




日^1^音声出力 



0央像/音声 S 映像：どち日か1本を 
出力 出力：接続してください。 



例： DVD プレーヤー背面 例：再生専用ビデオデッキ背面 
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入力自動スキップ 


圃 


「メニュー」を押して、 
「設定する」を選び、 
「決定」を押す 


2 


策) 


VI f け メニユ ー 

〇画質を調整する I 
よ音声を調整する j 

@設定する 

r ぷ機器を操作する I 


「初期設定」を選び、 
「決定」を押す 




3 



画'面の設定 
システム設定 

巧巧設定 


r 接続機器関連設定」を 
選び、「決定」を押す 





、 ( かんたん設置設定] 

] f のミミ。ウ 1 

' 巧置巧/£_ J 

I 省エネ設定 ] 
、 r 接続お巧関連設定 I 

/ [_ 自動更新設是~~1 

I 設定リセット ] 

(ちの選択へ続く 


r 入力自動スキップ」を 
選び、 r オン」を選ぶ 

接続機器関連設定2/2 ' 

し モ Z 夕一出力停止設定 ] 

1乂力自動スキップ「オフ r オン1 

I PC スキップ I オフ E オン 1 

LHDMM スキップ I オフ [ オン 」] 

IHDMI2 スキップ I オフ [ オン ]] 

IHDMI3 スキップ I オフ [ オン 1 

liilNK 自動切換 [ ずるてしない 1 




▼を繰り返し （1 綺 I 
巧すと、なの V 7 
ページになる。 


入加動スキップ 


… g を巧したとさ、接続のない 
江場出荷時）入力には切り換わりません。 

团3 ''•接続にかかわらず、置を押す 

ごとに、全ての入力を選択でさ 
ます。 

(終わったらの画面 J を押す) 


f お知らせ: ） 

•接続機器にあった入力切換の表示は、 
107ページの r ビデオ入力表示書換」 
で変更びでさます。 


ID 端子入力端子 

参 DVD プレーヤーなどの「01〜 D 4 映像」と 
r 音声」の出力端子に接続します。 

D 4 映像入力端子 

参に2映像」入力端子よりも、さらに色のにじみ 
び少なく高画質に再生でさます。 

参 「01〜 D 4 映像」のいずれかの端子と接続して 
<ださい。 

参 ビデオデッキなどの 「 Y 、 Pb 、 Pr 」 「 Y 、 Cb 、 Cr 」 「 Y 、 目- 
Y 、 R - Y 」 などの出力端子とは D 端子-ピン映像コード 
( RP - CVCDG 15 :別売 品) で接続できます。 

•対応している信号： 

已2已 K 4800、已2已 p (480 p )、 

1]2已 i (] 080 i )、7 已 0 p (720 p ) 

• 「 D 4 映像」入力端テに接続するときは、音声 
入力端子にわ同時に接続してください。 


■ビデオ入力端テ(背面:ビデオ1〜3、前面：ビデオ 4) 
•ビデオデッキなどの映像と音声の出力端子に接 
続します。 

52映像入力端子 

• 「映像」入力端子よりわ、色のにじみび少なく、 

高画質に再生でさます。 

•再生機器の巧」 「 S 1」 「 S 2」 出力端子と接続します。 

• S 端子：色のにじみび少ない 

• S ] 端子： S にワイドテレビ対応を追加 

* S 2 端子 ： S ] にワイドク U アビジョン対応 
を追加 

• rs 2 映像」入力端子と「映像」入力端子を両ち接 
続すると、 rs 2 映像」の画像び優先されます。 

• rs 2 映像」入力端テに接続するときは、音声入 
力端テにわ同時に接続してください。 

参ビデオ入力3には、 「 S 2 映像」入力端子はありません。 


♦再生専用機器の接続と設定 
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獄ぶな才ーデけ機器の接続と設定 


参-は、信号の流れを示します。 



本体背面 



オーディオ 機器 


■接続できるオーディオ機器 

•デジタル音声入力(光)端子を持ち、 PCM または AAC 、 ドル 
ビーデジタル対応でサンプ U ングレートコンバーター内蔵 
の MD やアンプなどのオーディオ機器。 

■デジタル音芦出力(光)端子について 

•デジタル音声出力(光)端子からは、本体スピーカーと同じ音 
声信号を出力します。（予約録画実行中を除く） 

• HDMI 入力時の DVD 才ーディオで暗号化されている場合は 
出力されません。 

♦本機のデジタル音声出力(光)端テは、デジタル放送の信号を 
そのまま出力していますので、サンプ U ングレートコンバー 
ターのないオーディオ機器は使用できません。 

•オーディオ機器の説明書わ、よくお読みください。 
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デジタル音芦出力設定） r デジタル音芦予約録画連動 


r デジタル音声出力設定」 
を選び、 r 決定」を押す 


デジタル音声出力設定 


デジタル音声 
予約録画連動 





I _ ビデオ入力接続設を 

c _ ビデオ入力表示書換 

[ _ デジタル音きお力設を 

ITlink 待機 _ r する r 

r デジ》ル請棚8画謡 [ する X 


設定したい項目を選び、 
「 AAC 」 または r 自動」を選ぶ 




デジタル音寅出力設定 

I デジタルは巧 I ^ 

' f ^ D ビデオ•アクトビラ動画 r 


デジタル放送' '•デジタル放送の視聴時 
に出力する音声を設定 
したいとさ 

SD ビデオ- 

アクト ビラ動画… SD ビデオ再生時、 または 
アクトビラ動画視聴時に 
出力する音声を設定 
したいとさ 

f がな n こ》 「 AAC 」 は虽定できません。 


設定項目について 
参デジタル放送 

PCM 1 (工場出荷時） 
オーディオ機器び AAC フオーマット 
に対応していないとさ。 

AAC I 

AAC の番組時は常に 「 AAC 」 出力。 
( AACLi (外の番組のときは 「 PCM 」） 

I 自動 I 

サラウンド•ステレオ番組のとさのみ 
自動的に 「 AAC 」 出力に切り換える。 
• SD ビデオ•アクトビラ動画 
PCM 1 (工場出荷時） 
オーディオ機器びドルビーデジタル 
フオーマットに対応していないとき。 

自動 

SD ビデオブクトビラ動画の音声形式 
びドルビーデジタルち式で、サラウン 
ド•ステレオで記録した場合に、 
自動的に「ドルビーデジタル」出力に 
切り換える。 

》ドルビーデジタル、 PCM、AAC 
については （ g ^143 ページ） 


f ホ、ミ □ ご甘、 W I レ」け日又化しごかじ〜。. • •一•一 • 

•「デジタル放を」を 「 AAC 」 に設定するとき幕放をやデータ放送の効果音び、デジタル音声出力 
洗)端テか5出力されません。 「 PCM 」 にするか、モニター出力の音声端テをご使用ください。 
•地上アナ□グ放送や、ビデオ入力端子]〜4、 D 端子1、2に接続した機器を視聴 
中は、設定とは関係なく、常時 「 PCM 」 出力します。 

参 AAC 対応の才ーディオ機器を接続する場合、 「 PCM 」 と 「 AAC 」 の入力に巧し 
自動切換機能のあるちのをおすすめします。 

■予約実行中の音芦出力について 

•デジタル放送の録画予約実行中は、録画中の番組の音声を出力します。 
•上記の r デジタル放送」は 「 PCM 」 にしてください。 

( r 自動」にしていると、 3 ch 切上のステレオ放送では AAC 出力になります） 

(終わつたら L 元の画国 J を押す） 


1 _ ビデオ入力接続設定 

C _ ビデオ入力表示書換 

[ _ デジタルち声出力設を 

fi . LINK 待機 [ ずる1 

I ?ジタ脂師觸 sail [する r 


r デジタル音声予約録画連動」を選び、 r する」を選ぶ 

® [ _ ビデォ入力接続設定 _111 する I 録画予約実行中は、録画中の 

i ビデオ入力表示書換 J ま組の音声を出力。 

I デジタルち声出力設を 1 皇 かゴ I た 

@ い丄 INK 待機 I ずる I しない || 参上ロピの I ^ンソ J レ放 ピ」 を 

ジタル 音きそ 綱!画翻 [ずる [ しない]!； 「 PCM 」 にしてください。 

亡.'— • ，一… - r — d ; ( r 自動」にしていると、3巳 h 

(上のステレオ放送では 

户 ホ、*日1：：^け ^ AAC 出力になります） 

♦デジタル放送の翻によっては、ホの翻備声を出力。 

録音でさない場合びあります。 （丄お出!何 U 寺） _ 

(終わったらの画面 n を押す) 
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♦才—デイオ機器の接続と設定 1 














スキップの設定 


逞択/ミ央定 メニュー 



「メニュー」を押して、 

「設定する」を選び、「ミ夫定」を押す 



ヴ 

(©) 


V けけメニュ - 


〇画質を調整する 


よ音声を調整する 


操設定する 


ぶ機器を操作する 


2 


「初期設定」を選び、「ミ夫定」を押す 


鑛 



3 


r 接続機器関連設定」を選び、 
「決定」を押す 





かんたん設置設定 


ミ n » ち饥ウ 

巧直巧た 


省エネ設定 


接続臟関连設定 


自動更新設定 


設定！ J セット 


4 


「 PC スキップ」を選び、 
r オン」を選ぶ 





オン'' 


I オフ I '' 

江場出綱) 


(接続機器関連設定2ページ目） 

田晒！を巧したとき、 PC り（ソコン） 
LJ には切り換わりません。 

田晒！を巧したとき、 PC り（ソコン） 
1 =!へ切り換わります。 


(終わつたら II 元 CD 画面 II を押す) 


パソコンの接続 


は、信号の流れを示します。 


パソコン 


ミニ D-subl 已 P 
ケープル（市販品） 



-■ 


市販の変換アダプター 
(必要なとさのみ） 


※パソコンは 
接続例です。 



音声出力のあるパソコンの場合ピンプラグ 



バソコン入力 

燃。:罚 


。映 g 。巧巧。映ち 


® ® ® ® 

■一心已，备产 

) Ci ； ® ® 在) 


本体背面 


パソコンの音声出力端子に合ラ 
ケーブルで接続(市販品） 


音声はビデオ入力3の音声端子に接続 

※ビデオ入力3に他の機器を接続すると、入力を 
バソコンに切り換え時、ビデオ入力3に接続して 
いる機器の音声び出ますのでごを意ください。 


■表示できるパソコン信号の種類 

参本機が対応しているパソコン信号（単位：水平周波数 kHz 、 ま直周波数 Hz) 


信号名 

表示稱像度 

水平周波数 

垂直周波数 

だオク□ック 

信号名 

表示絕像度 

水平周波数 

ま直周波数 

ビデオク□ック 

VGA 60 

640 X 480 

31.47 

已 9.94 

25.18 

WVGA 60 

852 X 480 

31.44 

已 9.89 

33.已4 

VGA 70 

640 X 400 

31.47 

70.07 

25.18 

XGA 60 

1日24 X 768 

48.36 

60.00 

65.00 

VGA 75 

640 X 480 

37.50 

7己.00 

31万0 

XGA 70 

1024 X 768 

56.48 

70.07 

75.00 

MAC 13 

640 X 480 

3己.00 

66.67 

30.24 

XGA 75 

1024 X 768 

目0.02 

7己.03 

78.7 已 

SVGA 60 

800 X 600 

37.88 

60.32 

40.00 

XGA 85 

1024 X 768 

68.68 

8瓦00 

94.50 

SVGA 75 

800 X 600 

46.88 

7已 .00 

49万0 

MAC 21 

1152 X 870 

68.68 

7已 .0 目 

100.00 

SVGAS 曰 

800 X 600 

已 3.67 

8已 .0 目 

56.2 已 

SXGA 60 

1280 XI 024 

63.98 

目0.02 

108.00 

MAC 16 

832 X 624 

49.73 

74.55 

57.28 

WXGA 60 

1366 X 768 

48.39 

目0.04 

86.71 


ピン番号 

信号名 

ピン番号 

信号名 

ピン番号 

信号名 

① 

R 

⑥ 

GND (アース） 

⑩ 

GND (アース） 

② 

G 

⑦ 

GND (アース） 

⑩ 

NC (無接続） 

⑤ 

B 

⑨ 

GND (アース） 

⑩ 

HD 

④ 

GND (アース） 

⑨ 

NC 撫接続） 


VD 

⑤ 

GND (アース） 

⑩ 

GND (アース） 

⑩ 

NC (無接続） 


バソコン入力端テのピン配列 


r お知らせ） 

参パソコンのモデルによっては、本機と接続できないをのをあります。 

参 D-subl 已 P 端子のパソコンと接続する場合は、必要に応じて変換アダプター饰販品）をお使いください。 

※ノ（ソコンのミニ D - sub 1已 P 端子び DOS/V に対応している機種は、変換アダプターは必要ありません。 
参 MAC を接続する場合は、変換アダプター（市販品)の取扱説明書をご覧のうえ接続してください。 

•ミニ D-subl 已 P ケースレは確実に取り付けてください。 

•接続するパソコンの取扱説明書わご覧ください。 
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• 一覧表の信号政外の入力信号は画面び映つてち適正なが態で映すことびでさない場合びあります。 
• WXGA ( WVGA ) については 「 PC 画面調割で r 入力解像度」の設定び必要です。（極=4日ぺージ） 

参本機の画面モードによる表示画素数 


画面モードび「ノーマル」のとを 

画面モードび「フル」のとを 

1440 X 1080 

]9 SC 3 X ] C 38 C 3(16: 9 画面） 


• ノ（ソコンからの入力信号は、上記の画素数に拡大表示されます。 

■ パソコン入力端子（ミニ D - subl 已 P ) の信号名 




(⑥④③⑤① } 
\ ⑩ @ @ @ @ / 
い|@@@⑩ノ 


接続機器関連設定2/2 

1 モニター出力停止設定 1 

1入力自動スキップ 

スフ 

オン|| 

1 PC スキッブ 

オフ 

オン II 

(HDMII スキップ 

オフ 

オン1 

| HDMI 2 スキップ 

1オフ1 

オン1 

| HDMI 3 スキップ 

オフ 

オン1 

1 i . LINK 圆換 

1ずる1 

しなし、1 


「入力切換」を 
押したとさ 

PC 入力を 
飛ばず 


♦ PC スキップの設定 
♦パソ n ンの接続 
















地上ァナ□グチヤンネル ー 覧表 ( xS ™ 

•チャンネル設定で入力された市外局まは、自動的に L ソ下日日地域の中で近い市外局まに変換され、その地域 
のを放送局び設定されます。例えば大阪府茨木市 (072) を入力すると、一覧表の大阪市 (06) の内容び自動 
的に設定されます。※一部の地域は自動変換されない場合びあります。 

参お住まいの地域の受信チャンネルび表に記載の都市名(市外局ま）に一致しない場合は、ふだんご覧になる 
放送局び最わをく含まれる市外局番を入力してください 




岩 

手 

宮 

城 

秋 

田 

山 

お 


し、わを 
水尸 

さいたま 
東京 

W1M ~ 

nr 

甲 fiM 

w ~ m ~ 

H ? 岡 




和歌山 
鳥 取 

inr 

岡山 
Ha 島 
福山 
山 □ 
徳島 
局 ホ公 

inr 

SZH 

福岡 

wm 

巧崎 

宮崎 
延岡 

盾 ; ノレ iij 

W 

那1~ 



01 
0166 
01已7 
01已已 
01已4 
0143 
0138 
017 
0178 
019 
022 
018 
0186 
023 
023已 
024 
0242 
0246 
029 
028 
027 
048 
043 
03 
04已 
〇吕已 
07巨4 
076 
0776 
〇已已 
026 
026已 
〇已8 
〇已4 
〇已3 
〇已吕 
〇已9 
077 
07已 
06 
078 
0742 
073 
08已7 
08已2 
08已已 
08巨 
082 
084 
083 
088 
087 
089 
0897 
0888 
092 
093 
09已2 
09已 
096 
097 
098已 
0982 
099 
0996 
098 


1: H 目 C テレビ j 


■^ 4134 ! HTB テレビ‘了 


2 I 2 iNHK 教育も幌 
21 2 ^NHK 教育も隔 


! NHK 総合も幌 


I I 

き信康の I わわ；サロた 

CH ' CH ' 巧を局る 


I I 

き信 I 表。 I わわ；サロ々 

CH ' CH ' 巧达局る 


~211211 TV 化ミ毎道 
1:1 :青森放送 

'111 :東:!ヒ放送 

' 1 ' 1' 東北放置 I 

； r ; 青森放送 ' 

;下!_厂:山形放送— 
I I 1 I 姑ヒ放ぉ 
1:1: NHKg 合福島 i 

I I 

~44 ；J ; NHKg 合東京 I 

Sill iNHKg 合東京 

己 2 ririMHKg さま京 
1'_1 [_ NHK 総合東京 
1,1 iNHKg 合東京 
1'_1 ：_NHKg 合ま京 
1,1 iNHK 総合東京 

I I - 

-下厂1北曰本放送 i 

' 1：~1 :化曰本放送 

I I I 

— 1:1 : NHKg 前 F 

I I 

'44 i 44 ia b n 

" 1；1: 東海テレビ I 

-下:_厂:牵海テレビ’ 

_111'東海テレビ 
1 ：j r 東海テレビ 


I こ! iNHk 或 g 札 h I I 

2 '_2 !_ MHK § 育謂 ；； 

271271 UH 目テレビ3己 i 3 己 iHT 目テレビ 
! :_3 : 3 : NHK 総合青森 

I I I I 

33与3;めんこし斤レビ3曰苗己;テレビ岩手 

_ I _ ' _3 I 3 ' NHK 総合仙台 

2 2 ； NHKSf«a IT 


17;17; TV 北ミ毎道己；已； STV テレビ 
331331 TV 北ミ毎道 一 I _|_ 

~4'_4 |_ NHKg 合札幅 _ '■: 

29;客目;— TV 北海道 r r 
29写目! JV 化海道 ！_ !_ 

4 I 4 iNHK 総合札幌_ I I _ 


311311青麵日放送 
4こ 4 TnHK 総合盛岡 


2 , 2 iNHK 教育福島 

I I 

321321 Tbt ：' l-ii 
14ご < MX テレビ 
141141 MX テレビ 
14 ri 4 rMX テレビ 
141141 MX テレビ 
14 ri 4 rMX テレビ 
141141 MX テレビ 
141141 MX テレビ 

I I 

~6 I 6 iMR 日テレビ 


2 ' 2 INHK 総合長野 II ' 


■ 1：_1日本海テレビ 
■3 ひ3ひ日本海テレビ i 

i I 

■ちち i 3 ち lOHK テレビ; 
■31;3 ir テレビ新に島 
已 41 曰 41 テレビ新広島 1 

1 Pnhk 教育山 □ 

■ 1 'J :四国放送 
] 91191テレビだとうち 
— 23 写3与レビだとうち 
■23 i 23 i テレビだとうち 

i I 

；T I T i K 目 C テレビ ~ 

■曰 7I 己 7IK 目 c テレビ— 
1 ; TTnhk 教育長崎 
1 ' 1 ' K 目 C テレビ 
■ 1 r 1 "[ kBC テレビ 
' 1:1 :南曰本放送 

-下：_1!胃南曰本放送' 
] 71171鹿児島読売 
~28を sr 琉球朝日放送 


2 I 2 iMHK 教育静岡 
3日 ; 30:静岡第-テレビ 

2已を己をレビ愛知 
281281 NHKg 合大販 
32；：2 WK 総合大阪 
2 I 2 Wi (総合大販 
28;—2而 HK 総合大販 
2 |_2 合大販 
32, 2 iNHK 総合大阪 


3 ； 3 : NHKg 合山お 
3 : 3 iNHKjgii 

I I 

46^3 LMHK 教育東京 
491 3 iNHK 麵東京 
己 oTs Tnhk 教育東京 
3 |_3 I 心 HK 教育ま京 
3 I 3 iNHK 教育東京 
3 '3 芦教育東京 
3 I 3 iNHK 觀東京 
21を]禅齡レビ 2 1 
_3 I 3 iNHKg 合畐山 
34を4這山テレビ 
3 I 3 iNHK 觀福井 
3 ；~3 rNHK 麵嘯 

I I 

3 ! 3 : NHK 麵長野 
39' 31 NHK 総合名ち居 


2 |_2 : PK 総合松注 
231231テレビせとうち 


2 ； 2 : RBC テレビ 
19 ; 19 ; テレビ大阪 

2 J 2^ HK 教育槛山 
2 I 2 if ^ HKg 合お山 

i i 

3ち i 3 巨 I ヴガテレビ 
2 : 2 : RBC テレビ 
4014白 INHK 教育巧賀 
曰7;自 7;1^ BC テレビ 
2 ' 2 WK 教育熊本 


2 I 2 iNHK 教育自崎 
ちす!^:をレビ熊本 
341341テレビ龍本 
2 2巾 HK 総合沖縄 


3 I 3 iNHKI ! 合名ち屋 
31~3 邮 Kg 合名古屋 

I I 

]9!1目;テレビ大阪' 
] 91191テレビ大阪 
3目;吕目みンテレビ 
]9 ; 1目 ; テレビ大阪 

可！ 3~: NHK 総合鳥取 ' 

I I 

已4!54!日本海テレビ 
3 I 3 ' NHK 教育岡山 
3 "3 术 HK 総合に島 
3 ' 3 INHK 教育広島 
23を 3; TV 日九州®送 
3 ' 3 INHK 觸合徳島 
39 i 3 目 iNHK 教育高松 
]2!1各を島テレビ 
] 21131に島テレビ 

i i 

3 I 3 I NHK 総合福岡 
3曰卓が F 目 S テレビ 
曰21已 2 iF 日 S テレビ 
3 I 3 iNHKi 合長崎 
] 61161熊本朝曰放送 
3,3 iNHK 総合大分 
3曰 ! 3己:テレビ宮崎 

で !_3 :調<|給鹿児島' 


' 4 ' 4 ' NHKg 合秋田 
4 U rNHK 敦育山形 

I I 

' STls ' l I テレビユー福島胃 

'47!47:をレビュー福島 
4 I 4 I NHKg 合福島 
'42 こ4こ日本テレビ 
己 3' 4 '日本テレビ 
54 r 4 r 日本テレビ 
4 ' 4 '曰本テレビ 
' 4 r 4 r 日本テレビ 
4 |_4田本テレビ 
4 I 4，日本テレビ 
29を9!_テレビ新漏 
371371石…テレビ 
4 4 NHK 総合金お 

I I 

' 4 i 4 :曰本テレビ' 
20'20 'a b n 
- 4 r 4 rNHKg 合長野 

I I 

'31!31: 綱第-テレビ' 
4 !4 : MHK 総合静岡 

■ 4 ：_4替曰放送' 
36' 4 I 毎曰放送 
4 ；~4 :哀曰放送 
4 ' 4 I 毎曰放送 
'31;4;毎日放送 
4 |_4毎日放送 
4214 1毎日放送' 
_4 '4 [ NHKg 育鳥取 


5 : 5 ! NHK 麵青森 

I I 

31与 1:_[ AT テレビ 
已 I 已 INHK 教育仙台 
31;巧欄朝日放送 
日91吗秋 EB 朝日放送 
3日;弓0;さくらんぼ 
24:24!さくらんぼ 


1色]1目 I 放送大学 
311311とち定テレビ 
48;48;群馬テレビ 
1目 jl を放送大学 
1目 1 l 诗放送大学 
1目 Jl & 放送大学 
1目|1目 I 放送大学' 
5 :日1新漏放送 


己 T 已 r 山梨放送 II 


己 ； 已 ； C 巨 C テレビ 

己；_已 ！ g 日 C テレビ 
已 I 已 iC 日 C テレビ 
己；ちで目〔テレビ 


19; T 9; 子レビ大阪 
51'弓1 WKg 合大販 
301301テレビ和歌山 


4"： 4"^ 中国放送 

I I 

28占8!山□朝曰が 
4 '4 每日放送 
4,4 I 毎曰放送 
3己马已!を島ホーム I 
4 I 4 iNHKS 育お山 
4 |_4 WKjl 合高知」 
4 1 4 ' RKB 毎日放送 
3目;吕目みガテレビ’ 
3613目 I サガテレビ 
4 ; 4 ;陳目毎日放送 
221221 KKT テレビ 
4,4 iRl (目毎日放送 


己：苗山陰放送 
己 I 已 ' NHK 総含岡山 

I I 

て I ち~ INHK 総含に島 
己；ち；天分放送 
曰已与曰 ij レビ和歌山 
371371 NHK 総合高秘 
31召1!をレビ新広島 
31 i 31 i テレビ新に島 

i i 

T 91191 TVQMiaS 
23 写 3;IVQMI 玻送 
141141 TVQ 九州放送 
己；ち：長崎放送 
己！ _ 口 な崎がを 
己1日！大分放送 


4 I 4 , NHKg 合自崎 _ I _ I _ 

3已写レビ宮崎己 J 5_1 NHK 教育庭お島 
231231鹿児島放送_ I _ I _ 
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■表の見かた 


r 1 J 

I 1 ' 1^1 NHK 総合東京 I 


■ U モコンボタン 

U モコンのチヤンネルボタンの番号 

■表示チャンネル 

テレビ画面に表示されるチヤンネルの番号 

■受信チャンネル 

放送局からの電波を受信するために合わせるチヤンネルの番号 


に007年7月現在) 




:； ；； 27!27 !UHB テレビ _ 

'' 7 ' 7 iSTV テレビ371371 UHB テレビ 

:— 7 T 71 STV テレビ曰9ち arUHB テレビ 
巨'目 ' H 巳 C テレビ '' 321321 UHB テレビ 

，— 7'[7 lSTV テレビ 41；~4] rUHB テレビ 

|_ 7 ^7[ STV テレビ37与 7' yHB テレビ 

_0 I 0 _| 1 ~ 1 目(]了レヒ _ I I II _ 

J ：_ ：_ ：_ 27；_27 [UHB テレビ; 

I I 7 i 7 iNHK 教育青森 I I . 

6] 6 :[目 C テレビ34:34さヤギテレビ S [8 教育盛岡; 
I I _321321東日本放送._ I _ I _ 


6 '_6 I が田放送~ 
3色;— 36 r テレビユー山あ 
目'_ 目 ' NHKilOj ® I 
'33 i 33 i 福卽央テレビ 

- 6 :_6 ;谭島テレビ 
'34 i 34 i || 卽央テレビ 
-40^目ご目2テレビ-- 

曰已 I 6 iT 目 S テレビ 
曰6^6 It 目 S テレビ 

— 6 ' 6 ' T 目 S テレビ 

■ 6 rerr 目 S テレビ胃' 

■ 6 ' 6 ' T 巳 S テレビ 
6,6 iT 目 S テレビ 

I i ~ _ - 

ちを i 3 を I チューリップ' 
6 ^6: MR 0 テレビ 
目' 6 iMRO テレビ 
'37; 吕ス子レビ山梨 
'3 日1301テレビ信州 
6 re ;看 越放送 
2已芦已タレビ愛知 
331331あさひテレビ 
'目！ 6 !静岡放送 
'37 i 37 i 岐阜テレビ 
6 ^目 lA 巳 C テレビ 
38' 6 lABC テレビ 
6 r 目 "^ ABC テレビ 
目'目 IABC テレビ 
4 ir 已 "^ ABC テレビ 
白' 6 IABC テレビ 
44,已， ABC テレビ 

I I 

"6 I 6 iNHI (総合松江' 


321321ま日本放送 
32_1321東日本放送 


40! r 司放送大学 
381381テレ玉 
42；42 ；t V k 

42' 4211 V k 

42142 it V k 


S ' 8 ' NHK 教育 S 田 
8 i ^ HK 総合山お 
221造; j レビユ-山お 
341341ミヤ半テレビ 
3ス 37! i 卽おレビ 
818 I 福島テレビ 
38： 8こフジテレビ 
曰 7' 8 'フジテレビ 
58； 8 r フジテレビ 
8 ' 8 'フジテレビ 
8 ； 8うジテレビ 
8:8 'フジテレビ 
8 I 8，フジテレビ 
8 I 8 ! MHK 総合® 


37 ; 37 ; 岐阜テレビ 

を写耳テレビ愛知 
3己 i 3 己 I 中京テレビ 
33:吕3百重テレビ 
341341京都テレビ 
34;34;景都テレビ I 
3413 4 ; 京都テレビ 

を都テレビ 


； 6 ' 6 ' ABC テレビ 
b I 6 I ABC 了レと 
； 6 '6 WK 総合松山 
DID I 梢;言放送 

— 6 目 !_ NHK 教育高知 
巨 16 iNHK 教育福岡 
6:6> HK 総合福岡 

341341テレビ熊本 

— 34; 一34;ーテレビ熊本 
~ 341341テレビ熊本 

1日 Pi or 南海放送 

I I 

b I 口 I 呂崎放送 
-10 JQ 貫崎放送 
3已 i 3 已 I 鹿児島テレビ 


2己 i 2 己 I 瀬戸内海;®送; 
7 7师 K 教育に島 
7 ' 7 I 中国放送 
38;吕8;手レビ山 □ 
3613目 I サンテレビ 
33;雨; i 剛海放送 
2己!些;愛!!網テレビ I 
331331瀬戸内海放送 


已'已 I 長崎放送 
2已這日;11国際テレビ 
371371テレビ長崎 
3巨盾釘子レビ大分 
32 ; 3ミ鹿児島放送 

ちを:^鹿見島放送 
221221 KKT テレビ 


；: 3己:3己; HT 目テレビ 

目' 9 iNHKg 合すし幌391391 HT 目テレビ 
目；-9み HKg 含ネし幌目 r 目 1; HT 目テレビ 
'' 1011ひ STV テレビ 

9 i 9 ;内 HKg 含札幌 39 r 39 THT 目テレビ 
目'夕 '!^ HK 総合も鴨39写9片 T 目テレビ 
I I 101101 NHK 教育札幌 

::_ 34:34:醜朝日放送 

9 I 9 iNHK 総含青森 '' 

] I 32;弓2;重曰本放送 

341341ミヤギテレビ '' 

曰；—9帅罐剖畑 ： —；— 


_曰 I 9 iNHK 総合福島 
34!34:ミヤギテレビ 

I I 

39;4目:チバテ [g 

I I 

38甘なテレ玉 
4目|4目|チバテレビ 
4日;4目みバテレビ 
4目!461チバテレビ 


巧 T 巧 Ij ヒ陸朝日臟 8;8: MH 織育金;尺 

I I I I 

616 ! TBS テレビ818 :フジテレビ' 


42;42 r テレビ信州 
- 33 ; 33戸重テレビ 

'で!_を PK 教育静岡' 
'33 i 33 i 吉重テレビ 
- 8こ 8 聞西テレビ 
4〇| 8 I 関西テレビ 
' 8 ;一8 関西テレビ 
8 ' 8 '関西テレビ 
43；~8 :聞西テレビ 
8 ' 8 '関西テレビ 
46, 8，関西テレビ 

I I 

-河|34:山陰中央テレビ' 
日8与削おレビ 


互 I 9 iNH Kf 給福井 
で ' 9 IN HK 教育長野 

曰 I 9 iMHK 繼合静岡 

I I 

~§~| 9— iNHKi ! 育組屋 
9 : 9 : NHK 教育組屋 
3日1301びわ湖放送 
36;5目サンテレビ 
361361 サンテレビ 

3ち|3邑 I サンテレビ 


1日 ilO , 山お放送 

I I 

3已!3日!福島放送 
41逼島放送 
1日 il ひ NHK 教育福島 
3目:] 0: x レビ朝曰 
41|1〇|テレビ朝日 
目0:10;テレビ朝曰 
1日1101テレビ朝日 
1 日; To ; 子レビ朝日 
1日 IJO タレビ朝日 
1日1101テレビ朝日 
3已与日!荀漏！鉛テレビ 
1日 il 日 iNHK 教育畐山 
33!33!テレビ金ミ尺 

I I 

1日;10;テレビ朝日 
381381長野放送 
4日み0;長野放送 


8 ； 8郁日毎日放送 
8 ' 8 '関西テレビ 
8,8，関西テレビ 
29!29|あいテレビ— 
271271あいテレビ 
8 ； 8 !高知放送 

I I 

8 ： _8 :が目毎日放送 
48 i 4 SiRK 目毎日敝关 
目；—9百レビ西日本 
3目13日 I ヴガテレビ 
37;-37作65テレビ 
8 '8 ； J ^ HK 撒合宮崎 
3日 i 39 i テレビ宜崎 
22!22 [_KKT テレビ 
8 I 8 iNHK 総合鹿お島 
8 8神縄テレビ 


目！ 9 WK 教育槛江 
目'日 I 西曰本放送 
3己;百曰 r 広島ホーム 
已71已71広島ホーム 
9 ；~9 み HKg 合山 □ 

I I 

曰 I 9 I 西日本放を 
目：夕酉日本放送 
目，9 I 西曰本放送 

I I 

~9 I 9 I テレビ西日本 

I I 

^'38 'NHKiMI 

2ス巧馴刘[:放送 
目 I 9 WKg 合龍本 
24;24;天分朝日放送 
38!38!鹿児島テレビ 


loHor テレビ西日本 
1日1101読売テレビ 
1日; T 0;1 売テレビ 
10!!^南海放送 
141141愛誦日テレビ 
38:38:テレビ高知] 

I I 

1日;10:さレビ西日本 
6016白 I テレビ西日本 
11 n 1;- RKK テレビ 
191191 TVQ 九州放送 
lanarTv 日九州玻送 
1日:10:宮崎放送 


1 111 11 が田放送 


11 ll1I 福島テレビ 


4 S 1481群馬テレビ 
3 S ;38 r テレ玉 
381381テレ玉 


28曾8!あさひテレビ 

I I 

1日読売テレビ 
421101読売テレビ 
1〇;1〇;読売テレビ 
1日1101読売テレビ 
47;1〇;1売テレビ 
1日1101読売テレビ 
48^1 or 読売テレビ 
22覃2!山陰放送 
1日1101山陰放送 


已已'己己 I 章良テレビ 


11 '1 liH 目 C テレビ 
已3;目 3; A 目 C テレビ 

I I 

11 ll i ! h 目 C テレビ 
11；1 1 | H 巨 C テレビ" 

I I 

3己!3己! HTB テレビ 
111111青森放送 


が; 12; NHK 教訓幌 I 


匹が擎教訓幌 


1111 い福井放送 

TT ; 1 信越放送 胃 

n '1 II メ〜テレ 
1] iTli 爵 岡放送 

Thrii メ〜テレ' 
11：11ン〜テレ 


121121 STV テレビ 
38写8:青森テレビ 
j 31301青森： r レヒ 
12!!^仙台放送 
121121仙台放送 
37百ス获田テレビ 
已 71 已 71 秋田テレビ 
3 S ;58 r 山あテレビ 
39与 9' 山形テレビ 
121121仙台放送 
12!!^仙台放送 
3目 i 3 目 I 福島放送 
32:] 2こテレビ東京 
441121テレビ東京 
目テレビ東京 
121121テレビ東京 
12; T 2; 子レビ東京 
12' J 2 タレビ東京 
121121テレビ東京 
12:]2:卵1<教育新漏 
341341富山テレビ 
37与ス石川テレビ 
391391福井テレビ 
12; l 2 r テレビ東京 


3已13日 I 中京テレビ 
3已|3瓦テレビ静岡 
34与4!をレビ静岡 
2己。日 I テレビ愛知 
3已与曰中京テレビ 
4目 i 46 iNHK 教育大阪 
12; T ミ打 HK 教育大阪 
に il 2 iNHK 教育大販 
4己; T 2; り HK 教育大阪 
に I 12 INHK 教育；« 
2已 il 2 iNHK 教育大阪 
24写4叫陰中央テレビ 
12 i に iNHK 教育松注 


1111 山隔放送 

THlIi 広島テレビ 
山口放送 

I I 

29:29!山陽放送 
も陽放送 
111111山陽放送 
40!40!_高巧さんさん 
11 '1 liRKK テレビ 
11:] 1 ;；；RKK テレビ 
11 '1 liRKK テレビ 
37;吕ス子レビ長崎 
11 '11 IRKK テレビ 
9 ；~9 r テレビ西日本 


1ミ T 2; を島テレビ 

I I 

3已:3己; FBS テレビ 
38112 INHK 教育徳島 
31 i 31 i 日 HK テレビ 
37!与 Z ； テレビ愛媛 
3目 i 36 i テレビ愛媛 

I I 

召 7 i 37 iFBS テレビ 
に: IUnhk 教育福岡 
371371テレビ長崎 
22;呂 2;- KKT テレビ 
4 ' 4 IRK 目毎日放送 
に; T 2; NHK 教育大分 
121121 NHK 教育き崎 


3驾3驾鹿児島テレビ1日 J 6：_ 熊本朝曰放送3日写0!壁児島読売 _[ ； 

1目 ll 目 I 熊本朝日放送1日 ilOi 南日本放送 l ] illiRKK テレビ121121 MHK 教育鹿児島 
1つ ion 日 r 琉球放を ；■ ；■ 1 S 12 TNHK 教削縄 


♦地上アナ□グ放送チヤンネル I 覧表 
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地上デジタル放送 


チヤンネルー覧表 


地域名、 
入力 


I 表の見方 


•かんたん設置設定 (に査 =74ページ)や初期スキャン （に査 =82ページ)で選択された地域の、放送局とチャンネル番号の 
組み合わせは、下表のようになります。他地域の放送を受信されたときは、下表のようにならない場合びあります。 
•割り当てられた放送び実際に開始される時期は地域により異なります。また放送の開始時は地上アナ□グ 
放送とのミ居信を避けるために、ルさい出力で放送されるため受信でさるエ U アび限定されます。 


お住まい 
の地域 



お住まい 
の地域 



お住まい 
の地域 



お住まい 
の地域 



お住まい 
の地域 



北海道(札幌） 

北海道(函館） 

北海道(旭川） 

北海道(帯広） 

北海道卿 1 路） 

北海道(北見） 

北海道(室蘭） 

3 

NHK 総合' ネ服 

3 

NHK 総合■函館 

3 

NHK 総合■旭川 

3 

NHK 総合' 帯に 

3 

NHK 総合' 訓路 

3 

NHK 総合' 化見 

3 

NHK 総合' 室蘭 

2 

NHK 教育•札幌 

2 

NHK 教育■函館 

2 

NHK 教育-姐川 

2 

NHK 教育-帯広 

2 

NHK 教育•訓路 

2 

NHK 教育•化見 

2 

NHK 教育-室蘭 

1 

H 巨 C ネし幌 

1 

H 日 C 函館 

1 

H 巨細川 

1 

H 日 C 帯に 

1 

H 目 C 創隘 

1 

H 巨 C 北見 

1 

H 巨健蘭 

已 

STV 札幌 

己 

STV 函館 

己 

STV 旭り 1 

已 

STV 帯広 

己 

STV 訓路 

已 

STV 化見 

巳 

STV 室蘭 

6 

HT 巨木 L 幌 

6 

HT 晒館 

6 

HTB 姐 JII 

6 

HT 巨帯広 

6 

HTB 訓路 

6 

HTB 北見 

6 

HT 巨室蘭 

8 

UH 巨本し幌 

8 

UH 晒館 

8 

UH 巨旭川 

8 

UH 巨帯に 

8 

UHB 訓路 

8 

UH 巨化見 

8 

UH 巨室蘭 

7 

TVH ネ L 幌 

7 

TVH 函館 

7 

TVH 姐 JII 

7 

TVH 帯広 

7 

TVH 訓路 

7 

TVH 北見 

7 

TVH 室蘭 

宮城 

秋田 

山形 

岩手 

福島 

青森 

東京 

3 

NHK 総合■仙台 

1 

NHK 総合■串火田 

1 

NHK 総合•山お 

1 

NHK 総合■盛岡 

1 

NHK 総合■福島 

3 

NHK 総合■青森 

1 

NHK 総合' 東京 

2 

NHK 教育-仙台 

2 

NHK 教育-秋田 

2 

NHK 教育■山形 

2 

NHK 教育-盛岡 

2 

NHK 教育-福島 

2 

NHK 教育-青森 

2 

NHK 教育.東京 

1 

T 巨 C テレビ 

4 

ABS 秋田放送 

4 

丫 BC 山あ放送 

6 

旧 C テレビ 

8 

福島テレビ 

1 

RA 巨青森放送 

4 

日本テレビ 

8 

仙台放送 

8 

AKT が;田テレビ 

己 

YTS 山形テレビ 

4 

テレビ岩手 

4 

福島中央テレヒ '' 

6 

ATV 青森テレビ 

已 

TBS 

4 

S ヤギテレビ 

己 

AAB 秋 EB 朝日放送 

6 

テレピ > 山形 

8 

めんこいテレピ 

己 

KF 巨福島放送 

己 

青森朝曰放送 

8 

フシ"テレピグヨン 

巳 

KHB ま曰本放送 



8 

さくらんぼテレヒ" 

己 

岩手朝曰テレピ 

6 

テレピ 1- 福島 



巳 

テレビ朝日 













7 

テレビ東京 













9 

TOKYO MX 













12 

放送大学 

巧蔚 II 

群馬 

茨城 

千葉 

栃木 

埼玉 

長野 

1 

NHK 総合' 東京 

1 

NHK 総合' ま京 

1 

NHK 総合' 水戸 

1 

NHK 総合' ま京 

1 

NHK 総合' ま京 

1 

NHK 総合' 東京 

1 

NHK 総合-長野 

2 

NHK 教育■東京 

2 

NHK 教育■東京 

2 

NHK 教育■東京 

2 

NHK 教育■東京 

2 

NHK 教育.東京 

2 

NHK 教育■東京 

2 

NHK 教育-長野 

4 

日本テレビ 

4 

日本テレビ 

4 

日本テレビ 

4 

日本テレビ 

4 

日本テレビ 

4 

日本テレビ 

4 

テレビ信州 

6 

TBS 

6 

TBS 

6 

TBS 

6 

TBS 

已 

TBS 

6 

TBS 

己 

abn 

8 

フシ'’テレピシ"ヨン 

8 

フシ''テレピシ''ヨン 

8 

フシ''テレピグヨン 

8 

フシ'’テレピゾ’ヨン 

8 

テ比"シ''ヨン 

8 

フシ''テレピゾ'ヨン 

6 

SBC 信越放送 

巳 

テレビ朝日 

己 

テレビ朝日 

己 

テレビ朝日 

巳 

テレビ朝日 

已 

テレビ朝日 

己 

テレビ朝日 

8 

NBS 長野放送 

7 

テレビ東京 

7 

テレビ東京 

7 

テレビ東京 

7 

テレビ東京 

7 

テレビ東京 

7 

テレビ東京 



3 

tvk 

3 

群馬テレビ 

12 

放送大学 

3 

チパテレビ 

3 

とちざテレビ 

3 

テレ玉 



12 

放送大学 

12 

放送大学 



12 

放送大学 

12 

放送大学 

12 

放送大学 



新漏 

山梨 

大阪 

京都 

兵庫 

和歌山 

奈良 

1 

NHK 総合■新ミ寫 

1 

NHK 総合•甲府 

1 

NHK 総合■大販 

1 

NHK 総合' 京都 

1 

NHK 総合' 神戸 

1 

NHK 総合 • 和歌山 

1 

NHK 総合' 敲 

2 

NHK 教育-新漏 

2 

NHK 教育•甲府 

2 

NHK 教育■大販 

2 

NHK 教育■大販 

2 

NHK 教育■大阪 

2 

NHK 教育■大販 

2 

NHK 教育■大販 

6 

巨 SN 

4 

YBS 山梨放送 

4 

M 巨 S 毎日放送 

4 

M 巨 S 毎日放送 

4 

MBS 毎曰放送 

4 

M 巨 S 毎曰放送 

4 

M 目 S 毎日放送 

8 

NST 

6 

UTY 

6 

A 巨 C テレビ 

6 

A 巨 C テレビ 

6 

A 目 C テレビ 

6 

A 巨 C テレビ 

6 

A 巨 C テレビ 

4 

TeNY テ比''新爲 



8 

関西テレビ 

8 

関西テレビ 

8 

関西テレビ 

8 

関西テレビ 

8 

関西テレビ 

己 

新漏テレビ引 



10 

読売テレビ 

10 

読売テレビ 

10 

読売テレビ 

10 

読売テレビ 

10 

読売テレビ 





7 

テレビ大阪 

己 

K 目 S 京都 

3 

サンテレビ 

己 

テレビ和歌山 

9 

奈良テレビ 

滋賀 

広島 

岡山 

香… 

島根 

鳥取 

山 □ 

1 

NHK 総合' 大津 

1 

NHK 総合' に島 

1 

NHK 総合•岡山 

1 

NHK 総合•高お 

3 

NHK 総合•お江 

3 

NHK 総合'鳥取 

1 

NHK 総合'山 □ 

2 

NHK 教育■大販 

2 

NHK 教育-広島 

2 

NHK 教育-岡山 

2 

NHK 教育-高松 

2 

NHK 教育•ネ公江 

2 

NHK 教育•鳥取 

2 

NHK 教育•山 □ 

4 

M 目 S 毎日放送 

3 

RCC テレビ 

4 

RNC 西日本テレビ 

4 

RNC 西日本テレビ 

8 

山陰中央テ比" 

8 

山陰中央テレピ 

4 

KRY 山□放送 

6 

A 巨 C テレビ 

4 

広島テレビ 

巳 

KSB 瀬戸内海放送 

巳 

KSB 瀬戸内海臓 

6 

巨 SS テレビ 

6 

巨 SS テレビ 

3 

TYS テ比'’山 □ 

8 

関西テレビ 

巳 

に島ホ-ムテ比'' 

已 

RSK テレビ 

6 

RSK テレビ 

1 

曰本ミ毎テレビ 

1 

日本ミ毎テレビ 

巳 

丫 AB 山□朝曰 

10 

読売テレビ 

8 

TSS 

7 

テレヒ''せとラち 

7 

テレヒ''せとラち 







3 

巳目 C びわ湖放を 



8 

OHK テレビ 

8 

OHK テレビ 








徳島- 


[■© yNHK 総合-徳島 
NHK 教育-徳島 
I 四国放送 


お住まいの地域 
チヤンネル番号 

放送局名 


(2007 年7月現在) 


お住まい 
の地域 



お住まい 
の地域 



おはまい 
の地域 



愛知 

云重 

岐阜 

石 JII 

静岡 

福井 

富山 

3 

NHK 総合'名古屋 

3 

NHK 総合.ま 

3 

NHK 総合' 岐阜 

1 

NHK 総合.金お 

1 

NHK 総合■静岡 

1 

NHK 総合' 福井 

3 

NHK 総合■冨山 

2 

NHK 教育-名ち屋 

2 

NHK 教育-名ち屋 

2 

NHK 教育-名ち屋 

2 

NHK 教育-金お 

2 

NHK 教育■静岡 

2 

NHK 教育-福井 

2 

NHK 教育■冨山 

1 

まミ毎テレビ 

1 

まミ毎テレビ 

1 

まミ毎テレビ 

4 

テレビ金沢 

6 

S 巨 S 

7 

FBC テレビ 

1 

KNB 北日本放送 

己 

C 巨 C 

巳 

C 巨 C 

己 

C 巨 C 

己 

北陸朝曰放送 

8 

テレビ静岡 

8 

福井テレビ 

8 

BBT 冨山テレビ 

6 

〜テレ 

6 

〜テレ 

6 

〜テレ 

6 

MRO 

4 

静岡第ーテ比'' 



6 

チユ-リツ T テレヒ '' 

4 

中京テレビ 

4 

中京テレビ 

4 

中京テレビ 

8 

石川テレビ 

己 

静岡朝曰テレピ 





10 

テレビ愛知 

7 

兰重テレビ 

8 

岐阜テレビ 









愛媛 

徳島 

高知 

福岡 

熊本 

長崎 

鹿お島 

1 

NHK 総合•お山 

3 

NHK 総合•徳島 

1 

NHK 総合■高巧 

3 

NHK 総合■福岡 

1 

NHK 総合•熊本 

1 

NHK 総合■長崎 

3 

NHK 総合' 庭お島 

2 

NHK 教育-松山 

2 

NHK 教育■徳島 

2 

NHK 教育-高知 

3 

NHK 総合 • 化九州 

2 

NHK 教育.熊本 

2 

NHK 教育-長崎 

2 

NHK 教育-鹿児島 

4 

南海放送 

1 

四国放送 

4 

高知放送 

2 

NHK 教育■福岡 

3 

RKK 熊本放送 

3 

NBC 長崎放送 

1 

MBC 南曰本放送 

己 

愛媛朝曰 



已 

テレビ高知 

2 

NHK 教育-化九州 

8 

TKU テ比''熊本 

8 

KTN テ比''長崎 

8 

KTS 鹿児島テ比'’ 

6 

おいテレビ 



8 

さんさんテ比" 

1 

KBC 九州朝日放送 

4 

KKK まもと県民 

己 

NC 張崎又化放送 

己 

KK 巳鹿お島放を 

8 

テレビ愛媛 





4 

RK 目毎曰放送 

己 

KAB 熊本朝日放送 

4 

N 旧長崎国際テ比'' 

4 

KYT 鹿お島讀賣 TV 







己 

F 日 S 福岡放送 













7 

TVQ 九州放送 













8 

TNC テレヒ''西日本 







宜崎 

大分 

佐賀 

沖縄 




1 

NHK 総合•宜崎 

1 

NHK 総合' 大分 

1 

NHK 総合■佐賀 

1 

NHK 総合•那覇 




2 

NHK 教育■宮崎 

2 

NHK 教育■大分 

2 

NHK 教育■佐賀 

2 

NHK 教育•那覇 




6 

MRT 宮崎放送 

3 

OBS 大分放送 

3 

STS サカ''テレヒ '' 

3 

R 巨 C テレビ 




3 

UMK テレピ宮崎 

4 

TOS テ比'’大分 



己 

QAB 硫細日放送 






己 

日 AB 大分朝日放送 



8 

沖縄テ比'‘(日 TV) 





■物理チヤンネルー覧表（物理チヤンネルについて輕^75ぺージ） 




東京 




愛知 




大阪 


IS 

iiBi 

Q ] 


IS 

Bffi 

QJ 


BBI 

Q ] 


2 7 

1 

NHK 総合' ま京 

2 0 

3 

NHK 総合' 名ち屋 

2 4 

1 

NHK 総合•大阪 

2 6 

2 

NHK 教育■東京 

13 

2 

MHK 教育.名ち屋 

13 

2 

NHK 教育.大阪 

2 己 

4 

日本テレビ 

21 

1 

ま;'毎テレビ 

16 

4 

MBS 毎日放送 

2 2 

6 

TBS 

18 

巳 

CBC 

15 

6 

A 目 C テレビ 

21 

8 

つグテ比"グヨン 

2 2 

6 

^〜テレ 

17 

8 

関西テレビ 

2 4 

己 

テレビ朝日 

19 

4 

中京テレビ 

14 

10 

読売テレビ 

2 3 

7 

テレビ東京 

2 3 

10 

テレビ愛知 

18 

7 

テレビ大阪 

2 0 

9 

TOKYO MX 







2 8 

12 

放送大学 










冨山 

茨城 

岐阜 

mm 

BBI 

の 


H 

BB 1 

四 


Epy 

BB 1 

の 


2 7 

3 

NHK 総合■冨山 

2 0 

1 

NHK 総合' 水戸 

2 9 

3 

NHK 総合■岐阜 

2 4 

2 

NHK 教育■冨山 

13 

2 

NHK 教育■東京 

3 0 

8 

岐阜テレビ 

2 8 

1 

KNB 北日本放送 








兵庫 

巧蔚 II 

BBI 

の 


BB 1 

四 


2 2 

1 

NHK 総合■神戸 

18 

3 

tvk 

2 6 

3 

サンテレビ 











参お住まいの場所によっては、中継局を経由するために、本表の物理チヤンネルと異なる場合びあります。 
•掲載外の地域については、販売店とご相談ください。 


♦地上テジタル放送チヤンネル-覧表 
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地上ァナ□グ放送 放送局 コ ー ド ー 覧表 


G ガイド地域一覧表 


•地上アナ□グ放送の設定72、78ページ)で「放送局名」を変更するときに、 
下表の放送局コード (4 巧の数字)を直接入力することわでさます。 





北海道 

NHK 総台札幌 

0336 

NHK 教育札幌 

0346 

H 巨 C テレビ 

02己7 

STV テレビ 

0261 

UHB テレビ 

0283 

HTB テレビ 

0291 

TVj ヒ海道 

0273 

青森 

NHK 総含青森 

0己92 

NHK 教育青森 

0602 

青森放送 

0己13 

青森テレビ 

0294 

青森朝曰放送 

438色 

が田 

NHK 総含秋田 

1360 

NHK 教育秋田 

1370 

秋田放送 

0267 

秋田テレビ 

0293 

秋田朝曰放送 

4383 

岩手 

NHK 総合盛岡 

0848 

NHK 教育盛岡 

08已8 

1 AT テレビ 

0276 

テレビ岩手 

日己47 

旧 C テレビ 

0262 

めんこいテレビ 

438已 

山巧 

NHK 総台山お 

1616 

NHK 教育山お 

162巨 

山お放送 

0266 

さく日んぼ 

028巨 

テレビユー山形 

0292 

山形テレビ 

0已已〇 

宮城 

NHK 総含仙台 

1104 

NHK 教育仙台 

1114 

東北放送 

0769 

仙台放送 

0268 

S ヤギテレビ 

日己46 

東曰本放送 

0288 

福島 

NHK 総合福島 

1872 

NHK 教育福島 

1882 

福島放送 

0803 

福島中央テレビ 

4641 

了レビユー福島 

日己43 

福島テレビ 

0己23 

1 

東京 

NHK 総合東京 

2128 

NHK 教育東牙、 

2138 

曰本テレビ 

0260 

TBS テレビ 

0己18 

フジテレビ 

0264 

テレビ朝日 

0己22 

テレビ東京 

日己24 

MX テレビ 

0270 

埼玉 

テレ玉 

0806 

千葉 

チ八テレビ 

0302 

巧奈川 

tvk 

4394 

群馬 

群馬テレビ 

0304 

栃木 

とちぎテレビ 

4631 

新漏 

NHK 総含新寫 

2384 

NHK 教育新潟 

2394 

新寫放送 

0己17 

新潟総合テレビ 

己]已已 

テレビ新潟 

028已 

新寫テレビ21 

0己33 

長野 

NHK 総合長野 

2640 

NHK 教育長野 

26已〇 

長野放送 

1062 

abn 

4628 

テレビ信州 

日己42 

信越放送 

0779 

山梨 

NHK 総合甲府 

2896 

NHK 教育甲府 

2906 





山梨 

山梨放送 

0773 

テレビ山梨 

〇已 49 

静岡 

NHK 総含静岡 

3920 

NHK 教育静岡 

3930 

静岡放送 

1291 

テレビ静岡 

131 已 

おさひテレビ 

己]已 3 

静岡第ーテレビ 

489 已 

中部 

NHK 総音名ち屋 

4176 

NHK 教育名古屋 

4186 

中部媛规 

東海テレビ 

1281 

C 巨 C テレビ 

1029 

〜テレ 

已 643 

中京 テレビ 

1 已 7] 

テレビ愛知 

0537 

塞 

岐旱 

岐阜テレビ 

1061 

兰重 

王重テレビ 

1313 

富山 

NHK 総合富山 

3] 已 2 

NHK 教育富山 

3162 

チュー U ップ 

4640 

北曰本放送 

102 己 

富山テレビ 

0802 

石川 

NHK 総合金ミ尺 

吕 408 

NHK 教育金ミ尺 

3418 

石川テレビ 

080 已 

テレビ金ミ尺 

0801 

北陸朝曰放送 

4377 

MR 0 テレビ 

0774 

福井 

NHK 総含福井 

3664 

NHK 教育福井 

3674 

福井放を 

1035 

福井テレビ 

029 已 

関 

西 

大阪 

NHK 総合大阪 

4432 

NHK 教育大阪 

4442 

毎曰放送 

0516 

A 巨 C テレビ 

1030 

関西テレビ 

〇已 20 

読売テレビ 

0778 

テレビ大阪 

027 已 

吊都 

京都テレビ 

10 已 8 

な庫 

サンテレビ 

0 已 48 

奈良 

奈良テレビ 

0311 

和歌山 

テレビ和歌山 

己]己 0 

滋賀 

びわ湖放送 

0798 

岡山 

NHK 総含岡山 

己 200 

NHK 教育岡山 

己 210 

山陽放送 

1803 

0 HK テレビ 

1827 

テレビせとラち 

437 已 

広島 

NHK 総含広島 

己 4 己 6 

NHK 教育広島 

己 466 

中国放送 

0772 

広島テレビ 

0780 

テレビ新広島 

己 ] 己 ] 

広島ホーム 

2083 

鳥取 

NHK 総音鳥取 

4688 

NHK 教育鳥取 

4698 

曰本海テレビ 

己 6 吕 3 

山陰放送 

1034 

島根 

NHK 総含お江 

4944 

NHK 教育お江 

49 己 4 

山陰中央テレビ 

己 410 

山 □ 

NHK 総含山口 

己 712 

NHK 教育山口 

己 722 

山□化さ 

20 己 9 

テレビ山 □ 

1318 

山□朝曰放送 

4380 
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NHK 総含高松 

6224 

香川 

NHK 教育高松 

6234 

西曰本放送 

0265 


瀬戸内海放送 

]已69 


NHK 総合徳島 

己968 

徳島 

NHK 教育徳島 

己978 


四国放送 

1793 


NHK 総合松山 

6480 


NHK 教育松山 

6490 

愛媛 

南海放送 

1290 

テレビ愛媛 

1317 


おいテレビ 

〇已41 


愛媛朝曰テレビ 

4889 


NHK 総合高知 

6736 


NHK 教育高知 

6746 

高巧 

局知さんさん 

0296 


テレビ高知 

1己74 


高知放送 

0776 


NHK 総合福岡 

6992 


NHK 教育福岡 

7002 


K 巨 C テレビ 

2049 

福岡 

RK 目毎曰放送 

1028 


テレビ西日本 

0己21 


FBS テレビ 

1已73 


TV 日九州放送 

〇已31 


NHK 総合佐賀 

7760 

佐賀 

NHK 教育佐賀 

7770 


サガテレビ 

0804 


NHK 総合鹿児島 

8己28 


NHK 教育鹿児島 

8已38 

鹿児島 

南曰本放送 

230己 

鹿児島テレビ 

1830 


鹿児島放送 

0800 


鹿児島読売 

1310 

宮崎 

NHK 総合宮崎 

8272 

NHK 教育宮崎 

8282 


宮崎化ち 

1已46 


テレビ宮崎 

2339 


NHK 総合大分 

8016 


NHK 教育大分 

8026 

大分 

テレビ大分 

1060 


大分朝曰放送 

0280 


大分放送 

]已41 


NHK 総合熊本 

7已04 


NHK 教育熊本 

7己14 

熊本 

RKK テレビ 

2315 

熊本朝曰放送 

4624 


KKT テレビ 

0278 


テレビ熊本 

]已70 


NHK 総含長崎 

7248 


NHK 教育長崎 

72己8 

長崎 

長崎国際テレビ 

己14己 

長崎で 化 放送 

463已 


テレビ長崎 

1829 


長崎放送 

]28己 


NHK 総合 ホ 縄 

8784 


NHK 教育沖縄 

8794 

ミ 中 縄 

琉球放送 

1802 


琉球朝曰放送 

0540 


沖縄テレビ 

1032 


衛星第1 

0074 


衛星第 2 

0076 

全国 

WOWOW 

0073 


放送大学 

0272 


八イビジョン 

007已 


参 「 G ガイド地域設定」 (にを= 84ページ)で、お住まいの地域を選んだときに地上 
アナ□グ放送の番組表に表示される放送局は、下表の通りにミ夫められています。 
•選んだ地域に登録されていない放送局は、実際に受信でさる場合でわ 
番組表に表示されません。 
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ホし幌小擔旭川 
名寄稚巧室蘭 
剖順函館卸陥 

帯広網走 
化見 

青森八戸 
むつ 

盛5蓋石 

仙台石巻 
気 f 山沼 

秋田大館 
大曲 

山お鶴岡 
米ミ尺 

福島いわさ 
を津若松 

水戸日立 

宇都宮矢板 

HB 巳テレビ 
NHK 総合も幌 
STV テレビ 
UH 巳テレビ 
HTB テレビ 
TV 北海道 
NHK 教育も幌 

UH 巳テレビ 
NHK 織合も幌 
HB 巳テレビ 
HTB テレビ 
STV テレビ 
NHK 教育も幌 

青森放送 

NHK 総合青森 
青森朝曰放を 
NHK 教育青森 
青森テレビ 

NHK 総合盛岡 
IBC テレビ 
NHK 教育盛岡 
テレビ岩手 
IAT テレビ 
めんこいテレビ 

東北放送 

NHK 総合仙台 
NHK 教育仙台 
東曰本放送 

S ヤギテレビ 
仙台放送 

NHK 教育巧田 
秋田朝曰放送 
NHK 総合秋田 
秋田放送 
秋田テレビ 

NHK 教育山あ 
テレビ: L - 山お 
NHK 総台山お 
山形放送 
さ <5んぼ 
山形テレビ 

NHK 教育福島 
了レビユー福島 
福島中央テレビ 
NHK 総台福島 
福島放送 
福島テレビ 

NHK 総合東京 
NHK 教育東京 
日本テレビ 
TBS テレビ 
フジテレビ 
テレビ朝曰 
テレビ東京 
MX テレビ 
チノ（テレビ 

NHK 総合東京 
NHK 教育東京 
日本テレビ 
TBS テレビ 
フジテレビ 
テレビ朝曰 
テレビ東京 
とちざテレビ 
MX テレビ 

前橋桐生 

さいたま 

熊谷秩父 

千葉 

留げ 

illL 課 八 巧が社越 ™ 隱晋 

NHK 総合東京 
NHK 教育東京 
日本テレビ 
TBS テレビ 
フジテレビ 
テレビ朝日 
群馬テレビ 
テレビ東京 
MX テレビ 
テレ玉 

NHK 織合東京 
MX テレビ 
NHK 教育東京 
日本テレビ 
TBS テレビ 
フジテレビ 
テレビ朝曰 
テレ玉 
テレビ東京 

NHK 総合東京 
NHK 教育東京 
日本テレビ 
TBS テレビ 
フジテレビ 
テレビ朝曰 
テレ玉 
テレビ東京 

NHK 総合東京 
MX テレビ 
NHK 教育東京 
日本テレビ 
TBS テレビ 
フジテレビ 
テレビ朝曰 
チノ（テレビ 
テレビ東京 
tvk 

NHK 総合東京 
NHK 教育東京 
日本テレビ 
TBS テレビ 
フジテレビ 
テレビ朝曰 
チ八'テレビ 
テレビ東京 
tvk 

NHK 総音東京 
NHK 教育東京 
日本テレビ 
TBS テレビ 
フジテレビ 
テレビ朝曰 
tvk 

テレビ東京 
MX テレビ 

NHK 総合東京 
MX テレビ 
NHK 教育東京 
日本テレビ 
TBS テレビ 
テレ玉 
フジテレビ 
tvk 

テレビ朝曰 
チノ（テレビ 
テレビ東京 

新ミ寫テレビ 2] 
テレビ新漏 
新漏放送 

NHK 総合新漏 
新ミ寫総をテレビ 
NHK 教育新漏 

NHK 総音甲府 
NHK 教育甲府 
山梨放送 
テレビ山梨 

NHK 総合長野 
abn 

テレビ信州 
長野放送 

NHK 教育長野 
信越放送 

冨山高岡 

金おわ尾 

福井敦質 

岐阜高山 
中津川をち匡 
豊橋豊田 

静岡おが富± 
兰島-沼津 
島田藤枝 

津伊勢 
名張 

巧都舞鶴 
福知山大阪 

奈良五條 

ネ申戸巧戸謎 
川西兰木 
姫路明石 

大津彦根 

北曰本放送 
NHK 総合富山 
富山テレビ 
NHK 教育富山 
チュー U ップ 

石川テレビ 
NHK 總合金お 
MR 日テレビ 
NHK 教育金お 
テレビ金ミ尺 
北陸朝曰放を 

NHK 教育福井 
NHK 総合福井 
福井放送 
福井テレビ 

東海テレビ 
NHK 繼含組屋 
巳巳 C テレビ 
中京テレビ 
NHK 錦組屋 
岐阜テレビ 
メ〜テレ 
テレビ愛知 
王重テレビ 

NHK 教育静岡 
静岡第-テレビ 
おさひテレビ 
テレビ静岡 
NHK 総合静岡 
静岡放送 

東海テレビ 
NHK 繼含組屋 
巳巳 C テレビ 
中京テレビ 
NHK 錦名ち屋 
王重テレビ 
メ〜テレ 
テレビ愛知 

NHK 総合大阪 
京都テレビ 
毎曰放送 
テレビ大阪 

A 巳 C テレビ 
関西テレビ 
読売テレビ 
NHK 教育大阪 
サンテレビ 

NHK 総合大阪 
奈良テレビ 
毎曰放送 
テレビ大阪 
ABC テレビ 
関西テレビ 
サンテレビ 
読売テレビ 
NHK 教育大阪 
京都テレビ 

NHK 総合大阪 
サンテレビ 
毎曰放送 
ABC テレビ 
関西テレビ 
読売テレビ 
テレビ大阪 
NHK 教育大阪 

NHK 総合大阪 
毎曰放送 
ABC テレビ 
京都テレビ 
関西テレビ 
読売テレビ 
びわ湖放送 
NHK 教育大阪 

和歌山 
海南-田辺 

鳥取 

松江馳 

岡山津山 
を岡 

広島福山 
尾道吳 

山□下関 
宇部岩国 

徳島 

高松丸亀 

高知 

松山新居お 
今治宇和島 

NHK 総;合大阪 
テレビ和歌山 
毎曰放送 

A 巳 C テレビ 
関西テレビ 
読売テレビ 
NHK 教育大阪 

日本海テレビ 
NHK 織合鳥取 
NHK 教育鳥取 
Oj 陰峽テレビ 
山陰放送 

日本海テレビ 
NHK 総合お江 
NHK 教育お江 
Oj 陰峽テレビ 
山陰放送 

テレビせとラち 
NHK 教育岡山 
NHK 総合岡山 
瀬戸内海放を 
0 HK テレビ 
西曰本放送 
山陽放送 

テレビ新に島 
NHK 総合広島 
中国放送 

NHK 教育広島 
広島ホーム 
広島テレビ 

NHK 教育山 □ 
山□朝曰放を 
テレビ山 □ 
NHK 総合山 □ 
山□放送 

四国放送 

NHK 総合徳島 
毎曰放送 

A 巳 C テレビ 
関西テレビ 
NHK 教育徳島 

テレビせとラち 
NHK 教育高お 
NHK 総合高お 
瀬戸内海放送 
曰 HK テレビ 
西曰本放送 
山陽放送 

NHK 総合高知 
NHK 教育高知 
高知放送 
テレビ高知 
局知]さんさん 

NHK 教育松山 
おいテレビ 
NHK 総合松山 
テレビ愛髓 
愛媛朝日テレビ 
南海放送 

福岡义留米 
大牟田 
化九州行橋 

佐質1 

化賀2 

熊本 

大分中津 

長崎巧世保 
諫早 

鹿巧島 
阿义根鹿屋 

宮崎延岡 

沖縄 


K 巳 C テレビ 
NHK 総合福岡 
RK 巳毎日放送 
NHK 教育福岡 
テレビ西日本 
TVQ 九州放送 
FBS テレビ 

NHK 教育佐賀 
K 巳 C テレビ 
RKB 毎日放送 
TV 日九州放送 
サガテレビ 
NHK 總合佐賀 
FBS テレビ 

NHK 教育佐賀 
K 巳 C テレビ 
TVQ 九州放送 
サガテレビ 
NHK 総合佐賀 
FBS テレビ 
RKK テレビ 

NHK 教育熊本 
熊本朝曰放送 
KKT テレビ 
テレビ熊本 
NHK 総合熊本 
RKK テレビ 

NHK 総合大分 
大分放送 
テレビ大分 
大分朝曰放送 
NHK 教育大分 

NHK 教育長崎 
NHK 総合長崎 
長崎放送 
長崎国際テレビ 
長崎夕化放を 
テレビ長崎 

南曰本放送 
NHK 総含鹿児島 
NHK 教育鹿児島 
鹿児島放送 
鹿児島テレビ 
鹿児島読売 

テレビ宮崎 
NHK 総合宮崎 
宮崎放送 

NHK 教育宮崎 

NHK 総合沖縄 
琉球朝曰放送 
沖縄テレビ 
琉球放送 

NHK 教育沖縄 
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イコン— 


本機はアイコン(機能表示のシンボルマーク）によって、表示画面の情報をお知らせします。 
放送局から情報び送られてこない場合は、正しいアイコンを表示しない場合びあります。 


番組内容画面 


デジタルテレビ放送 
(映像+音声)のま組。 


ラジオ放送の番組。 


データ放送のま組。 


デジタル放送で、番組とは別の 
データ放送を行っているま組。 



デジタル放送で、香組内容に関連した 
データ放送を行っている番組。 

ラジオ放送番組で、番組内容に関連した 
データ放送を行っているま組。 

映像や音声、データのいずれかを 
信号切り換えびでさるま組。 


モノラル音声の番組。 


ま+副 
サラウ 


ラジオ放送で、番組とは別の 
データ放送を行っているま組。 

ま組の映像信号情報。 

上：画面の横縦比 （1 日： 9、4 : 3) 

下：イ言号方式(1]2已し7已 Op 、 已2已 P 、 已2已〇 

二重音声信号で、 

「を+副」音声のま組 

已 . Ich などのサラウンド放送 
のま組。 


ステレオ放送のま組。 


DVD レコーダーなどのデジタル録画機器 
でコピー禁止のま組。（録画できません） 

アナ□グコピーガードび、かかっている 
ま組。（アナ□グで録画でさません） 

DVD レコーダーなどの デジタ J レ録画機 
器で]回だけコピー可能なま組。 

(録画後ダビングできません） 

モニター出力端子から映像や音声信号 
を出力しないま組。（録画でさません） 


有料 

W 


有料のデータを含むま組。 
(ペイ’パー’ビュー番組） 


マルチビュー放送のま組。 


ま組の中に字幕(日本語/英語)の 
情報び含まれているま組。 

視聴年齢制限びあるま組。 

(表示される年齢は4〜20才まであります） 


(お知らせ） 

参「デジタル1 COPY 」 のアイコンび出ないま組でち)、録画機器によってはダビングびできない場合び 
あります。 


地上デジタル放送の番組表 


け也上デジタル放送の番組表では、番組表の番組欄やま組内容画面でアイコンび表示されることび 
あ0ます。 

アイコンの説明を見たいとさは、地上デジタル放送の番組表び表示されているとさに、 

<も を押して「アイコンー覧」を逞択してくたさい。 I てミ;: m 卜^十 r マ/—]、/ W ま 


※すべてのアイコンの説明び表示されるねけではありません。 


下記のよラなアイコンび表示 
されることびあります。 

因图圖面 


& 


•番組をジャンル別に検索するとさに逞ぶ。2日ページ) 


-公演 
-教育 


ニュ-ス•報道 

I こ j アこメ •漫画 

m ドキユメンタ U — • 
教養 


音楽 

八'ラエテイ 
情報- 

ワイドショー 


映画 

ドラマ 

スポーツ 


メールー覧画面で、お客様びまだ fmBi メールー覧画面で、お客様び既に 

読まれていないメール。（未読メール）読まれたメール。（既読メール） 

番組表で予約されたま組 f 3おすすめアイコン 

探して毎回予約で予約されたま組 


i 働觀 

凶巧因 


置 □ 




















故障かな! 7 


こんなとさは 


画面に光らない点び 
おる 


残像び発生する 


動きの少ない明るい 
映像のときに画面び 
少し暗くなる 


テレビ本体の一部び 
熱 < なる 


映像び出るまでに 
時間びかかる 


画面モードが 
「ノーマル」のとさ、 
左ちのブランク部分の 
明るさび変わる 


映像び揺れる 
映像び不鮮明 
色模様び出る 
色が消える 


こんなとさは 


映像び出ないなど 
表示びおかしい、 
また急にリモコンび 
操作でさなくなった 


電源び入らない 


リモコンで 
操作でさない 


テレビから時々、 

「ピシッ」と音びする 


ダウン□ー ドを 
行つに5、 

受信でさなくなった 

接続した機器の映像 
び出ない 


内部から音びする 


テレビ本体から 
「ヒ ユン ヒ ユン」 と 
音びする 


ここを確かめてください 詳しい解説を見る 


参本機には非常に高度なソフトウエアび組み込まれて 
おります。何かおかしいと感じられたとさは、一度 
テレビ本体の電源ボタンで r 切」にし、約已秒じ(上後 
に再度電源を r 入」にしてください。 

※リモコンの電源ボタンではなく、必ず本体の r 電源」ボ 
タンで「切」 r 入」してください。 


•電源プラグびコンセントから抜けていませんか？ 

参 U モコンの場合は、テレビ本体の電源び r 入」に 
なっていますか？ 

風] 4ぺージ 

参チャンネルボタンを押したとさ、 U モコンの放送切換 
ボタンび点滅していますか？ 

•電ミ也び消耗していたり、電池の極性び違っていませ 
んか？ 

• U モコン受信部に堂光打の光など強い照明び当たっ 
ていませんか？ 

•受信異常により、本機の操作びでさなくなる場合び 
あります。 

一本体の電源を「切」にし、再度「入」にしてください。 

傾] 3ページ 

傾] 2ぺージ 

傾] 4ぺージ 

•画面や音声に異常びない場合、室温の変化により、 
キャビネットびわずかに伸縮する音です。 

性能その他に影響ありません。 


•ダウン□ー ドの内容によっては、を種設定び工場出荷 
時の設定値に戻る場合びあります。 

再度設定をやり直してください。 


参を端テにプラグはしっかり差し込まれていますか？ 
端子の奥までしっかり差し込んでください。 


•電源を入れると、ディスプレイパネ J レの駆動音び聞こ 
える場合びありますび、故障ではありませんので、あ 
らかじめご了承ください。 


•本機は静音タイプの;令却用ファンを搭載しています 
び、夜間など静かな環境ではファンの風切り音び聞 
こえる場合びあります。排気孔からのほこりび壁に 
付着することわありますので、設置場所にごを意願 
います。 



ここを確かめてください 詳しい解説を見る 


参プラズマディスプレイパネルは非常に精密度の高い 
技術で作られていますび、画面の一部に光らない点 
や常時点打する点び存在する場合びあります。 

これは故障ではありませんので、あらかじめご了承 
ください。 


参ビデオやパソコンなどの静止画像などを長時間映したまま 
にしておくと、焼き付き（残像)び発生する場合びあります。 
この場合、テレビま組など、動さのある映像でしばらく 
お使いいただくと、次第に軽減されます。 


♦写真やパソコンの静止画像など動さの少ない明るい 
映像を長い間表示すると本機び自動的に画面を少し 
暗くします。これは、プラズマディスプレイパネル 
の焼さ付さや劣化を軽減するための機能で、故障で 
はありません。 


•前面パネル、天面、背面の一部は温度び高くなって 
おりますび、性能 • 品質には問題ありませんので、 
あらかじめご了承ください。 


•本機は美しい映像を再現させるため各種信号をデジタ 
ル処理しておりますので、電源を入れたとさやチヤン 
ネルを切り換えたとさ、映像び出るまでに少し時間び 
かかる場合びあります。 


• 「ブランク輝度設定」を r オス(外に設定して見て 
いるとま組内容によってはブランク部分の明るさび 
変化する場合びあります。故障ではありませんので、 
あらかじめご了承ください。 



参アンテナやアンテナ線び劣化または破損、断線をして 
いませんか？ 

•アンテナ線は正しく接続されていますか？ 

恆=62ページ 


♦故障かな。： 


テレビ放送のとキ J 


共通の項 


共通の項 


126 
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故障かな!？(っづき) 


こんなとさは 


ここを確かめてください 詳しい解説を見る 


こんなときは ここを確かめてください 詳しい解説を見る 



r セルフワイド」の 
とを画面のサイズび 
ときどさ変わる 


DVD レコーダーなどの 
録画機器で還局すると、 
一瞬黒い帯び出る 


画面の上下に映像の 
ない部分びできる 


ズーム やジャストに 
すると画面の上下び 
欠ける 


チヤンネルを切り換え 
たときや、セルフワイ 
ドで画面のサイズび変 
ねったとさ、 

一瞬画面び暗<なる 


地上アナ□グ放送で 
画面にはん点び 
出たり、画面び 
揺れる 


地上アナ□グ放送で 
あるチヤンネルだけ 
映りび悪い 


地上アナ□グ放送で 
映像び2重3重に 
見える 


セルフワイドは、映像の明るい部分などを検出して自動で 
画面サイズを拡大する機能です。 

映像によっては下記のよラな動作をすることびあります。 

参最初暗いシーンのとさは、しばらく自動拡大しない 
ことびあります。 

•4： 3映像でも上下び暗いシーンでは、自動拡大する 
ことびあります。 

一気になる場合は手動で画面モードを設定してください。 

ガイド,_,,_, 

0 + I 3 患 II 2 ぶ II 2 組 I 
(テレビを見ているときに}甲す) 

•チヤンネルを切り換えたとさに発生するノイズによ 
るちのです。 

— 

参]日：日より横長の映像ソフト（シネマビジヨンサイ 
ズのソフトなど）のとさは、画面の下や上下に映像 
のない部分びでさることびあります。 

— 

参画面の位置調整びずれていませんか？ 

-* •画面の位置を調整してください。 

國+關岡國 

(テレビを見ているときに}甲す) 

•画面び切り換わるとさに発生するノイズを見えにくく 
するために、一瞬画面を暗くしています。 

— 

♦自動車や電車、高圧線、ネオンなどからの影響 
(妨害電波や誘導電磁波）を受けていませんか？ 

— 

参チヤンネルの微調整は、正しいですか？ 

阿 78ページ 

参アンテナのち向びずれていませんか？ 

参山やビルからの反射電波を受けていませんか？ 

• GR (ゴースト U ダクシヨン）び「オフ」になってい 
ませんか？ 

恆=78ページ 



映像ち音ち出ない 


画質や音質び 
少し悪くなった 


110度 CS デジタル 
放送び受信できない 


映像や音声び出ない 
f または、とさどさ> 

I 出なくなる I 

映像び静止する 
f または、とさどを> 

I 静止する / 


特定のチヤンネルの 
映像や音声び出ない 
I または、とさどさ> 
i 出な<なる I 


有料放送の視聴び 
でさない 


画面に f 購入でをません 
でした。]などび表示さ 
れ、購入または予約が 
できない状態が続く 


参アンテナは正しく接続されていますか？ 

参 r 受信設定」は、正しく設定されていますか？ 

己8 〜 60ぺージ 
陣 88ぺージ 

参降雨対応放送になっていませんか？ 

^雨の影響により、衛星からの電波び弱くなると、本機は 
電波び弱<てち受信可能な降雨対応放送に切り換えます。 
降雨対応放送は、画質•音質び少し悪くなります。 

天候び回復すれば、元の画質や音質に戻ります。 


• 本機と衛星アンテナをビデオデツキなどを通して 
接続していませんか？ 

^直接接続するか、1]〇度 CS 対応の分配器(別売品） 
などをご使用ください。 

参巨 S デジタル放送より高性能の、1]0度 CS 対応の 
アンテナやプースター、ケーブルなどび必要です。 


参アンテナの向きび、風や振動により変わっていませ 
んか？またはアンテナ線の劣化などはありませんか？ 

一「受信設定」の r 衛岂でアンテナレベルび受信可能レ 
ベル（已 0 L ソ上び目安）に達しているかご確認ください。 
また「受信設定」でアンテナレベルび最大になる角度に 
アンテナを調整してください。アンテナレベルの確認は、 
「サブメニュー」ボタンからでち可能です。 

•着雪（アンテナ）、雨、雷雲などによる電波の減衰や、 
強風時のアンテナの揺れなどび考えられます。 
^衛星デジタル放送は、雨や雷、雪などに弱く、一時的に 
映像や音声び止まったり、全く受信でさなくなることび 
あります。天候の回復を待ってください。 

嚴 8 8ページ 

•衛星デジタル放送に対応していないアンテナケープ 
ルや分配器、分波器などを使用していませんか？ 

• PHS デジタルコードレス電話機や携帯電話機などの 
影響を受け、映像や音芦び出なくなることびあります。 

ーアンテナや受信設備の改善で解消することちあります。 
販売店にご相談ください。 


•有料放送を視聴するための手続さはされていますか？ 
^視聴契約手続さをしてください。 

参電話回線び正しく接続されていますか？ 

• r 電話設定」び正しく設定されていますか？ 

恆= 日6ページ 
辟 日□ページ 

参電話回線び正しく接続されていますか？ 

参「電話設定」び正しく設定されていますか？ 

恆 =6 6ページ 
恆= 日□ページ 



な 
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故障かな!？(っづき) 


こんなとさは 


ここを確かめてください 


詳しい解説を見る 


こんなとさは 


映像や音声び出ない 
f または、とさどさ\ 

I 出な<なる I 

映像が静止する 
f または、とさどを^ 

I 静止する ) 


地上デジタル放送び 
受信でさない 


… HF アンテナの向きび、風や振動により変わっていません 
か？またはアンテナ線の劣化などはありませんか？ 

一「受信設定」の「地上デジタル」で、アンテナレベルび受 
信可能レベル (44 L ソ上び目を）に達しているかご確認 
ください。アンテナレベルの確認は、「サブメニュー」 
ボタンからでち可能です。（アンテナ入カレベルはチヤ 
ンネルによって異なります。またアンテナシステムの 
条件などにより変動する場合びありますので十分なを 
格を取る事をおすすめします） 


厨8日ページ 


•お住まいの地域は、地上デジタル放送の放送エ U ア 
ですか？ 

- 地上デジタル放送は、現在の地上アナ□グ放送と 
のミ居信を避けるために当初は非常にルさい出力電 
波で開始されるため受信エ U アび限られます。 
また、受信障害びある環境では放送エ U ア内でわ 
受信できない場合ち)あります。 

参 UHF アンテナは地上デジタル放送の送信局に向いて 
いますか？ 

^現在の地上アナ □ グ放送の送信局とち向び違ラ地 
域びあります。 

参地上デジタ j レ放送び受信でさる U H F アンテナをご使 
用ですか？ 

一従来のアナ□グ放送用の UHF アンテナは、視聴地 
域の特定チヤンネルに対応している場合びあり、 
地上デジタル放送用の UHF アンテナやデジタル対 
応のブースターおよびミ居合器などび必要な場合び 
あります。 


映像ち音ち出ない 

電話機にノイズ 
(雑音）び入る 
電話回線につないで 
いるとさ電話機や 
ファクシミリの 
呼び出し音び鳴る 


IP 電話回線使用時に 
つなび5ない 


字幕や文字スーパー 
び出ない 


「画面モード」ボタンを 
巧してち、 

サイドカットの切り 
換えがでさない 


音芦び出ない 


アクトビラび 
動かない、 
つなび！5ない 


ここを確かめてください 詳しい解説を見る 


参巨- CASA - ドは正しく挿入されていますか？ 

傾 6 已ページ 

参一部の電話機やファクシミ U では、使用するモジュラー分配器 
の種類によってこのような症状び出ることびあります。 
^市販の自動転換器（パソコン巧応用）や、電話 

回線用ノイズフィルター（雑音防止器）で改善される 
±易合びあります。詳しくはご使用の電話機やファク 
シミ U などのメーカーへご相談ください。 


• NTT の電話回線に切り換えると接続でさる場合びあ 
ります。切り換えのち法については IP 電話回線業ち 
にお問い合わせください。 


参「宇幕の設定」の r 宇幕」や r 文宇スーパー」び 
「オフ」に設定されていませんか？ 

一 r オン」にしてください。 

•宇幕や文宇スーノ（一のあるま組を選局していますか？ 
一字幕は r 宇幕」のアイコンび表示されているま組 
で表示されます。 

恆 =48ページ 

恆= ] 24ぺージ 

参予約録画の実行中ではありませんか？ 
^予約録画実行中はサイドカットの切り換えび制限 
されます。 

-録画予約のとさ r その他の設定」のサイドカットの 
項目び r する」の場合はサイドカットを解除する 
ことびでさません。 

-録画予約のとさ r その他の設定」のサイドカットの 
項目び「しない」の場合は「フル」固定になりサイ 
ドカットにはできません。 

ガイド,_, 

國 + I 2 ぶ 11119 み zll 4 お I 
(テレビ胡ているときに}甲す) 

•対応していない音声形式の可能性びあります。 
f 対応していない音声形式の場合、ビデオー覧の r プレ、 

I ビュー映像」のち下に g マークび表示されます。 I 


•アクトビラをご利用になるには、ブ□ー ドバンド環境び必要です。 

また、アクトビラの動画コンテンツをご利用になるには、光ファイバー 
回線のブ□ー ドバンド環境び必要です。詳細は、別冊の取扱説明書 
「ネットワーク編」をご覧ください。 

※アクトビラの最新情報は、当社ホームページでわご紹介しております。 
http :// panasonic . jp / support / actvila / 

に007年7月現在） 



♦故障かな。： 


アクトビラのとキ J 


SD ビデオ再生 


放送のとキ J 


放送のとキ J 
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故障かな!？(っづき) 


こんなとさは 


映像び出ない、 
乱れる 


音声び出ない 


デジタルビデオカメラ 
の電源を入れてち、 
自動で再生画面に 
ならなし、 

デジタルビデオカメラ 
の再生画面は表示 
されるび、本機の 
リモコンで操作 
でさない 


本機の U モコン操作で 
レコーダー(ディー ガ) に 
録画でさない 


レコーダー(デイー ガ） 
を停止して、テレビ放送 
に切り換えた後、 

「見ている番組を録画」 
を選択してち録画 
でさない 


こんなとさは 


|「システムで 
録画機器の録画予約 
びでさない 


し LINK で 

録画機器の録画予約 
びでさない 


予約び実行されなし、 


DVD レコーダーで 
番組タイトルび正し 
<表示されない 


番組表び出ない、 
または S 曰分 
表71^されない 


地上アナログ放送で 
番組表に表示され 
ない放送局びある 


ここを確かめてください 詳しい解説を見る 


• HDMI ケープルを確実に接続してください。 

参本機は HDMI および DVI 機器との接続びできますび、 
一部の機器では映像や音声び出ないなど正常に動作 
しない場合びあります。 

♦本体の電源および接続機器の電源を「切」「入」してください。 
•対応外の信号びっなびっていませんか？ 
^接続機器の設定を巧応信号に変更してください。 
•ビエラ U ンクに対応した機器を取り替えたり、接続’設定を変 
更したときなどは、本機び接続されてしぶ機器を正しく認識し 
ない場合びあります。そのようなときは、 HDMI ケースレび接 
続されていることを確認の上、下記の操作をしてください。 

① すべての接繊器の離を人れた觀で、ホ体の情尉ボタンで®脈人れ直す。 

② 胃を押して入力を切り換え22ページ)、接続’設定を 
変更した HDMI 入力ごとに映像を確認する。 

③ 已4ぺージの手順で機器び操作できることを確認する。 

恆=日 6' 日8ページ 
陣日8ページ 

嚴日日ページ 

煙=日8ページ 

参接続機器の音声を U ニア PCM に設定してください。 

参「ビデオ入力接続設定」の 「 HDMI 音声入力設定」を 
確認してください。 

•デジタル音声での接続びラまく動作しない場合は、ア 
ナ □ グ音声（音声ピ ンな一つ) レ）で接続してください。 

参 HDMI 入力時の DVD オーディオで暗号化されている 
±易合は光デジタル出力されません。 

恆=日7ページ 

恆=日日ページ 

参 HDMI 3 端テに接続しなおしてください。 

HDMI 1、または HDM に端テに接続したときは、 

手動で入力を切り換えてください。 

已4ページ 


参デジタルビデオカメラの電源を r 切」/「入」してみて 
<ださい。 

— 


参レコーダー(ディーガ)のチャンネル設定び合っているか 
確認してください。 

詳しくはレコーダー(ディーガ)の取扱説明書を 
ご覧ください。 



•もラー度レコーダー(ディーガ)の停止ボタンを押して 
から、録画を開始してください。 

レコーダー(ディーガ)の停止ボタンを一回押すと、 
一時停止の状態になります。 

— 


ここを確かめてください 詳しい解説を見る 


参 1 「システムケーブルは正しく接続されていますか？ 

参 rir システム設定」は正しいですか？ 

参録画機器は正しく準備でさていますか？ 
^録画機器の電源や、記録用ディスク、ビデオテープ 
などは必ず確認してください。 

幅= ] 03ぺージ 
恆= ] 04ぺージ 
恆=3 2ページ 

•本機に対応してしのい i . LINK 対応機器を接続していませんか？ 
一本機で制御できる i . LINK 対応機器は当社製 D - VHS ビ 
デオデツキなど2台までです。 

•n.LiNK 接続設定」で r 使用」の項目び「しない」に 
設定されていませんか？ 

(「しない」に設定していると操作でさません） 

厨] 08ぺージ 

幅= ]] 0ページ 

参予約をして、電源び「切」になっていませんか？ 

一見るだけ予約をした場合、電源を「切」にしてい 
ると予約び実行されません。 

一録画予約をした場合、本体の電源を r 切」にして 
いると予約び実行されません。 


参対応機種は] 02ページをご覧ください。 

•番組タイトルに圆、曰、国などの外宇び含まれていると、 
DVD レコーダーでは表示されません。 

•時間指定予約で「毎曰」などのくり返しのタイマー予約をさ 
れた場合には予約設定時に初回の番組タイトルををります。 
(くり返しの2回目な後の番組タイトルは送りません） 
•送られるま組タイトルは1分を越える予約番組の最初の 
番組タイトル1つだけです。 


参地上アナ□グ放送の番組表を見るためには、衛星アンテ 
ナの接続び必要です。ケーブル TV ( CATV ) で BS デジ 
タル放送を見ている場合は使用でさません。 
•お買い上げ直後や本体の電源を切って1週間政上経過 
した場合は、ま組表データびありません。 

一ま組データの取得は、 U モコンで電源「切」または 
地上アナ□グ放送の受信時などに行われます。 

最大約4時間かかります。 （2007 年7月現在） 

《:欠の場合、番組表データを受信でさませんので、 
ごを意ください。 

(本体の電源を切っているとさ、デジタル放送を 
見ているとさ、 i . LINK 機器での録画•再生中の 
とさ、デジタル放送の電波状態びよくないとさ） 

— 

•正しい放送局名の設定び必要です。 

•「 G ガイド地域設定」び必要です。 G ガイド地域設定で 
選ばれた地域に登録されていない放送局は、実際に 
受信でさる場合でわ番組表には表示されません。 

( G ガイド地域一覧 ] 23ページ） 

《 G ガイド地域の境界近辺にお住まいの場合は、どちら 
かの G ガイド地域のま組表の設定になります。この 
場合、他ちでのみ配信される放送局は、表示でさません。 

傾72ぺージ 
[1^84 ぺージ 


し、 


♦故障かな。： 


ラリンク接続のとキ J 


番組表に 


録画、予約のとキ J 


HDM — 対応機器を接続のとキ J 
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ビエラ ij ンク Q & A 集 



ビエラ u ンクが使える機器を 
見分ける方法はありませんか？ 


HDMI ケーブルは、 
どんなちのが使えますか？ 


HDMI 端子のついたテレビや DVD 
レコーダー、 AV アンプを持ってい 
ますび、ビエラ U ンクは使えますか？ 


本機の HDMI 入力3系統に複数の 
レコーター(デイーガ)を 接続した 
場合、どの レコーダー(デイー ガ） 
がビエラリンクに連動しますか？ 


本機の HDMI 端子 (1 〜 3) に、レコーダー 
(デイーガ)とデジタルビデオカメラを 
接続したとき、ビエラリンクに連動する 
のはどちらですか？ 


ケーブルテレビを受信していますが 
ビエラリンクの録画機能は使えますか？ 



A 


本機の U モコン操作で、レコーダー(ディーガ)や 
AV アンプび連動して動作します。 

-見ている番組をすぐ録画でさます。 

•本機の U モコンでレコーダー（ディーガ)の 
録画予約びでさます。 

. レコーダー(ディーガ)に 再生専用 ディスクを 
入れるだけで本機の電源び入り、自動再生を 
開始します。 

-本機の U モコンで AV アンプの音声に切り換え 
でさます。 

-本機の電源を切ると、レコーダー(ディーガ） 

や AV アンプは連動して電源び切れます。 


ビエラ U ンクに対応している機器には、下記の 
□ゴマークび表示されています。 

yigfA レか _ 

ビエラ U ンクに使用する HDMI ケースレは、 

当社製 HDMI ケーブルを推奨します。 

HDM 照格に準拠していないケープルでは 
動作しません。 （ HDMI ケーブル品まは日8ページ) 


HDMI 端子びついていても、機器びビエラ U ンクに 
対応していないと使えません。 


HDMI 入力のラち、ま号びルさい端テに接続された 
レコーダー（ディーガ）び連動します。 


HDMI 1または2端子にレコーダー(ディー功を、 
HDMI 3 端テにデジタルビデオカメラを接続して 
<ださい。 

後から接続したち、または後から操作したちに 
連動して、入力び自動で切り換わります。 

※一度入力び切り換わると、本機のリモコンで 
機器を操作でさます。 


ケーブルテレビの ST 巨（セットトップボックス）や 
ホームターミナルを通じて、本機の外部入力に 
接続して視聴されている場合は、ビエラリンクの 
録画機能は使えません。 

本機やレコーダー(ディーガ)にアンテナを接続して 
受信されている場合は、ビエラ U ンクの録画機能を 
ご利用いただけます。 
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本機の番組表から録画予約をしましたが、 
番組表に因（ホ）マークが出ていません。 


本機の番組表から録画予約すると、自動的に 
予約情報をレコーダー(ディーガ）に送信します。 
この場合、録画予約のを(赤）マークは、レコーター 
(ディーガ）の予約一覧でご確認ください。 

体機のま組表には国啸)マークは表示されません。） 


「見ている番組を録画」しているとき 
に、 レコーダー(ディー ガ)の番組表 
か5重複して録画した場さは 
どラなりますか？ 


ま組表からの予約び優先して録画されますので 
r 見ているま組を録画」は中断されます。 


レコーダー(デイーガ)でダビング中、 

本機の U モコンで電源を切つた場を、 

本機に連動してレコーダー(ディーガ)の 
電源ち切れますか？ 


ダビング中、ファイナライズ中、フォーマツト中、 
プ□テクト設定’解除処理中、消ま処 i 里中は、 
レコーダー(ディーガ)本来の仕様として 
電源は切れません。 


本機のオフタイマー使用時や 
無信号オフ機能が動作した場合、 
レコーダー(デイー ガ)の電源は 
連動して切れますか？ 


本機のオフタイマー動作、無信号自動オフ、無操作 
自動オフ操作によって、本機の電源び切れたときは、 
レコーダー(ディーガ)の電源ち連動して切れます。 


レコータ'-(デイーガ)の 
DMR - XW 41 V などの 
VHS 内蔵レコーダーを接続した場合、 
「見ている番組を録画」を選び、 

VHS に録画がでさますか？ 


VHS への録画はでさません。 


WOWOW などの有料番組を録画 
する方法はありますか？ 


契約された B-CAS カー ドを、 レコーダー 
(ディーガ)に挿入しておけば録画でさます。 


本機に レコーダー(デイー ガ）と 
AV アンプを接続していますが、 

デジタルビデオカメラの音声を己.1ごわで 
再生したいとさはどラすればいいですか？ 


デジタルビデオカメラを本機の HDMI 3 端テに接続 
して、 AV アンプと本機を光デジタルケープルで 
接続してください。 

また、デジタルビデオカメラの音声に、自動で 
切り換わらないことびあります。 

そのときは、 AV アンプの入力をテレビに切り換えて 
ください。 


参ビエラリンク Q & A 集 
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メッセージ表巧一覧 

•本機では、メールで送られてくる情報とは別に、状況に合わせて r メッセージ」び表示されます。 
をなメッセージとその内容は下記のとおりです。 


ツセーシ 


データを取得中です。 

データ放送の情報を取得中に表示します。そのままお待ち 
いただくか、別のチヤンネルを選んでください。 

選局中です。しばらくお待ちください。 I 觀, 

本機内部で、選局動作の処理中に表示します。 

表示び消えるまでしばらくお待ちください。 

購入できません。電話の接続.設定を確認 
のラえ、ご覧のチヤンネルのカスタマ^ 
センターへ連絡してください。 藍 

購入記録び送信でさず、 B - CAS カードの記録容量を超えて 
いる場合などに表示されます。電話回線の接続や設定を 
確認してください。日日、日0ページ） 

現在、受信できません。 

1 刮 

ガイド. 

アンテナやアンテナ線び劣化または破損、断線していませんか？ 
アンテナ線は正しく接続されていますか？巨2〜己4ぺージ） 

視聴でをません。視聴するには、 
r 決定」ボタンを押してください。 

ガイド. 

有料ま組を購入しなかった場合に表示されます。視聴するに 
は、 r ミ央赴ボタンを押して、再度、購入操作を行ってください。 

現在、このチヤンネルは放送を I 

休止しています。 

1 刮 

ガイド. 

放送局の都合などにより、放送を休止しているチヤンネルを 
逞んでいます。別のチヤンネルを逞んでください。 

降雨対応放送に切り換わりました。 

を )1 

ガイド 

雨の影響により、衛星からの電波び弱くなったため、弓1さ続さ放送を 
受信でさる降雨対応放送に切り換えました。画質、音質びかし悪く 
なり、番組タイトルなどの番組情報び表示でさない場合わあります。 

緊急警報放送び開始されました。ま定で選 
局、戻るで本メッセージを非表示にします。 を^ 

緊急警報放送び始まっています。 

必ず確認するよラにしてください。 

B-CAS カードを正しく挿入して 
ください。 

を 

ガイド 

巨- CASA - ドの挿入ち向の間違い、または使用できない 
力ードび挿入されています。巨- CASA - ドを正しく挿入 
してください。日已ぺージ） 

アンテナとの接続に不具合があります。 
接続をちラー度確認してください。 ぶ ^ 

アンテナ電源の異常です。アンテナのケープル線内で芯線と 
編組線び接触(タッチ）していないか、 r 受信設定」の r 衛星」で 
アンテナ電源の設定び間違っていないか確認してください。 
(陣巨 2 〜 64、88ぺージ） 

受信でをません。アンテナの設定や^ 
調整を確認してください。 ^ 

アンテナの設定や調整び正しくでさていない、天候の影響 
などで受信障害び発生している、または放送されていない 
チヤンネルを選局しているため受信でさません。 

番組データびありません。受信予定時間 
び取得でさません。 

地上アナ□グま組表でのみ表示されます。ま組表設定や地域 
設定び正しく行われているかを確認してください。 

(極=84ページ） 

番組データ受信待ちです。 

時刻情報び取得でさていないため 
この操作はでさません。 

を 1 

.方イド 

本機では時刻情報を衛星デジタル放送から取得しています。 

ま組データの取得や、本機のま組表などから録画予約するに 
は、衛星アンテナの接続び必要です。番組データの取得は、 

U モコンで電源「切」または地上アナ□グ放送の受信時など 
に行われます。最大約4時間かかります。 （2007 年7月現在） 

視聴チヤンネルびスキツプに設定されて 
いるため操作でさません。 

スキップ設定（傾73ぺージ)されているチヤンネルの番組 
内容は表示できません。番組内容を表示させたい場合は、チヤン 
ネル設定をやり直してください。（》^78ぺージ） 

番組データびありません。 

決定ボタンで取得します。 

地上デジタル番組表でのみ表示されます。ま組表で放送内容 
を知りたい放送局を逞んで r ミ央定」ボタンを押すと、そのチヤ 
ンネルのま組情報を受信し、数分で表示します。 

※ま組情報び受信でさない場合、放送内容び表示されない 
ことびあります。 

データを送信します。よろしいですか？ 

データ放送の指示により、データをサービスセンターに送信します。 


巧ロ ガィド 

参下記の一覧表で iSJ マークのあるエラーメッセージを表示中に U モコンの^ボタンを押すと、 
電子説明書でむ説明びご覧になれます。 


メッセージ 

1内 容 

電話回線への接続に異常びある可能性び 
あります。 

接続をちう一度確認してください。 

電話回線端テびショートしていたり、誤って LAN ケーブルを 
接続しているなど、電話回線への接続に異常びある可能性び 
あります。接続をち)ラー度確認してください。 （ I を6日ページ) 

ダウン□ー ドび中断されました 
このメッセージび消えるまで電源を 
切らずにお待ちください （最大約3分） 

電源を r 入」時に表示されます。 

前回のダウン□ー ド中に、受信異常や電源「切」などび発生し、 
ダウン□ー ドび中断しました。自動復旧しますので、 

そのまま最大約3分間お待ちください。 

起動処理中です。このメッセージび消え 
るまで、電源を切らずにお待ちください。 

(最大約3分） 

電源を r 入」時に表示されます。 

本機の制御プ〇グラムを更新していますので 
そのまま最大約3分間お待ちください。 

両端を切り取った映像に変換しました。 
(データ放送時を除く） 

チヤンネル選局や r 元の画面」ボタンなど 
で元に戻ります。 

デジタル放送び7已 C ) p (72 C ) p )、] ]2团（10801)のときに 
「画面モード」ボタンを押してサイドカットモードにすると 
表示します。お好みにあわせて、画面のサイズ(画面モード） 

を変更することびでさます。44ページ） 

番組び八イビジョン放送の場合、 

両端を切り取った映像に変換して 
モニター出力します。 

(データ放送時を除く） 

7已 0 p (720 p )、] ] 2团 （10800 のデジタル放送のま組を 
予約するとさに、予約設定の r その他の設定」画面で、「サイド 
カット」を r する」に設定すると表示します。 

両端に黒帯びある映像の場合、黒帯部分を切り取った映像で 
録画でさますび、黒帯の無い映像の場合に設定すると、映像の 
両端び切り取られた映像になりますので、ごミ主意ください。 
(傾4□ページ） 

放送ダウン□ードの 
お知らせびあります。 

決定ボタンを押してください。 

放送ダウン□ードの実施期間中に本機を視聴しているとき、一定 
時間だけ表示される場合びあります。 

このよラな場合は、メッセージび表示されている間に「ミ央定」ボタ 
ンを巧して、放送ダウン□-ドのお知らせをご覧ください。（お巧 
らせを見ずに表示を消す場合は「戻る」ボタンを巧してください。） 

あなたの巧みを学習中です。 

学習に数曰かかる場合びあります。 

おすすめ一覧は本機び学習したお客様の好みを元に表示します。 

本機の使用状況により学習び完了する時間び異なります。 
数日間のご使用後に、再度おすすめ一覧を表示してください。 

おすすめ番組を探しています。 [殺^ 

おすすめ番組を探す処理を行っています。数分な上かかる場合び 
あります。しばらくしてからおすすめ一覧を表示してください。 

AV アンプと通信中のため操作できませんでした。 
しば! 5 くしてか! 5 再度操作してください。 

本機と AV アンプ間で制御データを送受信中に表示します。 
しばらくしてから再度操作してください。 

AV アンプとの通信に失敗しました。 

外部機器との接続や設定を確認してくだ 
さい。 

本機と AV アンプ間で制御データの送受信び正常に行われな 
かったとさに表示します。 AV アンプとの接続や設定を確認 
してください。 （12^ 日8〜101ページ） 

デイーガと通信中のため操作でさません 
でした。しば 5 くしてから再度操作して 
ください。 

本機とディーガ間で制御データを送受信中に表示します。 
しばらくしてから再度操作してください。 

デイーガとの通信に失敗しました。 

外部機器との接続や設定を確認してくだ 
さい。 

本機とディーガ間で制御データの送受信び正常に行われな 
かったとさに表示します。 AV アンプ、ディーガの接続や設定 
を確認してください。（"：^日8〜]0]ぺージ） 

デジタルチューナーなどび操作でさませ 
ん。電源を入れなおしてください。 

「1」モコンび利かない」、「表示び乱れる」などの際に表示され 
ます。一度、本体あるいは U モコンの電源を r 切」にして、 

約已砂な上後に再度電源を「入」にしてください。 



'ツ 

セ 

I 

ジ 

表 


臣と 

見 
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メニュー画面一覧 

参ご希望の選択や設定をするメニュー画面び、どの画面から展開しているかを表しています。 
詳細については該当のページをご覧ください。 
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♦メニュ—画面-覧 


参メニュー操作で設定画面を表示させたとき、設定び有効でない項目は、灰色表示になります。 
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電子説明書の違巧画面_覽表 


放送メールを見る 


購入記録を ffi 認する 


購入記録送信結果を見る 


双ち向通信一覧を見る 


B - CAS 力ードの情報を見る 


I □表示を見る 


ボード情報を見る 


字幕の設定 
選局巧象 
ち画面操作 
音声出力 
タイトル表示 
SD ランプ点な 
視聴可能年齢 
一ま組限度額 
暗証ま号変更 
暗証番号削除 


見る 


各種情報など 


システム設定 


トピックス トピックスを選ぶ 


■電子説明書の 


実際に 
やってみる 


ボタンからの遷移一覧 


ま組を探す 


電子説明書の内容 


番組表で探す 


今放送中のま組を探す 


おずすめま組 
機能で探す 


おすすめ一覧 


おすすめ番組 
機能の設定を 
変える 


おすすめ語巧 


学習リセット 


ジャンルで探す 


キーワードで探す 


人名で探ず 


ま組表に 
ついて 


SD メモ U — 
力ード 


番組表の 
使いかた 


写真を見る 


ビデオを見る 


ま組を選ぶ 


ま組を選ぶ 


おすすめ一覧 


おずすめ機能 


おすすめ通知 


通知するま組の数 


おすすめ対象設定_ 


登録した語巧の設定 


学習リセット 


ま組を選ぶ 


ま組を還ぶ 


ま組を選ぶ 


画面の見かた 


別の曰を見る 


別の放送を見る 


大きく/ルさく見る 


スライドシヨー開始 


写真一覧 


シングル表示 


スライドシヨー設定 


再生する 


録画予約ずる 


r 予約する」を選ぶ 


録画する 


時間指定予約 


r 予約する」を選ぶ 


予約の変更.取り消し 


設定変更-取り消しをする 


画質を調整する 


映像メニューを選ぶ 


お好みに調整する 


テクニカル 


放送終了後 


省エネ設定 


操作しないとを 


消費電力 


スク U - ンセーバ- 


お好みに 

調整 


I 音声を調整する I 

I サウンド調整 I 

I サウンド調整 I 



細かい 

調整 

垂直位置/サイズ 

調整する 

水轉扁醜の r 調整 

調整する 

112田の微調整 

調整する 


画面の設定 


画面の設定1/2 


画面の設定2/2 


ツ 

プ 

ぺ 


目的で 

さがす 


■テレビの操作画面か5電子説明書への遷移一覧 





ま組表《 

— ► 

ま組表について 

裏番組一覧 

— ► 

今放送中のま組を探す 

お好み匹局 

— ► 

あ好み匹巧 

おすすめ一覧 

— ► 

おすすめ一覧 

インジャンル 



サブジャンル 

— ► 

ジャンルを選ぶ 

ジャンル検索結果 



カテづ1」一(キーつード) 



キーワード検索 

— ► 

キーワードを選ぶ 

キーワード検索結果 



カテゴ IJ 一 (人名） 



読みの最初 


人名を選ぶ 

名前 


人名検索結果 



時間指定予約 

— ► 

時間指定予約 

予約一覧 

— ► 

予約の変更-取り消しをする 

画質の調整 

— ► 

画質を調整する 

省エネ設定 

— ► 

省エネ設定をする 

音声の調整 

— ► 

音声を調整する 

( SD ) 表示方法選択 

— ► 

( SD ) 写真を見る（準備） 

SD ビデオー覧 

— ► 

( SD ) ビデオ映像を見る 

放送ール 

— ► 

放送メールを見る 

購入記録 

— ► 

購入記録を ffi 認ずる 

購入記録送信結果 

— ► 

購入記録送信結果を見る 

双方向通信一覧 

— ► 

双ち向通信一覧を見る 

目- CAS カード 

— ► 

B - CAS カードの情報を見る 

1 □表示 

— ► 

の表示を見る 

ボード ( CS 1， CS 2) 

— ► 

ボードの情報を見る 

トピックスを見る 

— ► 

トピックスを選ぶ 

i . LINK 操作表示 

— ► 

i . LINK 対応機器を操作する 

システム設定 


システム設定/ 

おすすめま組設を 


おすすめま組設定 

画面の設定 


画面の設定/ 

PC 画面調整 


PC 画面調整 

上記しツ外のとさ 

— ► 

トップぺージ 


※メニュー画面で先に遇択された機能の電子説明書を 
優先して表示する場合びあります。 


実際に 
やつてみる 


轰雲びテレビの操作画面 


番組表 


— ► 


裏番組一覧 


おすすめ一覽 


システム設定 


メインジャンル 


カテゴリー(キーワード) 


カテゴ u -_ (人名） 


番組表 


表示方法選択 


SD ビデオ 


放をメール 


購入記録 


購入記録送信結果 


双方向通信一覧 


B - CAS 力ード 


の表示 


ボ ー K ( CS 1. CS 2) 


トピックス 


番組表 


時間指定予約 


予約一覧 


— ► 


— ► 


— ► 


画質の調整 


省エネ設定 


音声の調整 


画面の設定 


システム設定 


情報：^ 情報％ 


各項目を設定 
こ— -」制限項買酉正 
システム：：^ システム％ 


♦電子説明書の遷移画面-覧表 
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工場出荷設定 


•を設定画面の本機の工場出荷時の設定値の一部です。 

■ネリ期設定一覧表 



項 目 

工場出荷時 

参照ページ 

省 

無信号自動オフ 

入 

24 

I 

ネ 

ミ几 

巧 

無操作自動オフ 

切 

24 

消費電力 

標準 

24 

定 

無操作画面自動オフ 

入 

24 


水平表示領域 

標準 

44 


HD 表示領域 

標準 

44 


セルフワイド 

ジャスト 

44 


3次元 Y / C 分離 

オン 

44 

画 

面 

ID -1 検出 

オン 

44 

UU 

の 

ミ几 

ED 2 検出 

オン 

44 

巧 

定 

已2已 P 色マト U ックス 

1 

44 


プランク輝度設定 

高 

44 


NR 

弱※] 

44 


HD オプティマイヴー 

弱※] 

44 


デジタルシネマリア U ティ 

オン※] 

44 

シ 

ス 

視聴可能年齢 

無制限 

48 


一番組限度額 

無制限 

48 

設 

ブラウヴ制限 

無制限 

ネットワーク編 
5 


ビエラ U ンク制御 

する 

100 


電源オフ連動 

する 

100 


電源オン連動 

しない 

100 


電源オン時の音声出力 

テレビ 

100 

接 

続 

機 

HDM 肯声入力設定 

HDMI 

97 

i . LINK 待機 

しない 

110 

器 

関 

デジタル放送 

PCM 

114 

連 

ミ几 

SD ビデオ•アクトビラ動画 

PCM 

114 

ぶ 

定 

デジタル音声予約録画連動 

しない 

114 


入力自動スキップ 

オン 

113 


PC スキップ 

オフ 

117 


HDMI スキップ 

オフ 

97 


i . LINK 自動切換 

する 

110 


•工場出荷時の設定値は予告なく変更する場合びあります。 
》 ] 地上アナ□グ放送視聴時の初期設定値です。 


放送や入力によって設定値び異なります。 


■リモコンボタンの番号に 
害りり当て 5 れた放送局 (工場出荷時) 

•放送局名やチヤンネルは、実際の 
表示と異なる場合びあります。 

•曰 S デジタル放送 


番号 

チでンネル 

放送局名 

圃 

101 

NHK 巨 S 1 

|2过 

102 

NHK 巨 S 2 

掘 

103 

NHK 八イビジョン 

14お,1 

141 

己 S 曰テレ 

励 

] 己] 

BS 朝日 

|6庶)| 

161 

巨 S-i 

1741 

171 

BS ジャパン 

圆 

181 

BS フジ 

幽 

191 

W 0 W 0 W 

願 

200 

スター. チャンネル 

耐 

211 

BS 1 1デジタル※2 

國 

222 

TwellV 《2 


* お好み選局の2、3ページ目にわ割り当 
てびあります。 


• CS 1( e 2 by スカパー/) 


番号 

チでンネル 

放送局名 

圆 

001 

e 吕メイト 

國 



願 



圆 



國 

〇已已 

epO 己己チヤンネル 

163 



圆 



圆 



國 



陋 



画 



國 




• CS 2 (已2 by スカパー/) 


番号 

チでンネル 

放送局名 

圃 

100 

e 2 プ□モ 

励 

110 

ワンテンポータル 

13是1 

123 

CS 映画 

圆 

励 

147 
2已〇 

ベルーナお 買物 テレビ 
アクティブ!スポーツ 

163 

160 

C-TBS ウエルカム 

ITpU 

177 

シヨップチヤンネル 

圆 

2已8 

フジテレビ73曰 

|9!"1 

194 AQ ステーシヨン 

厕 

101 

宝塚プ□モチャンネル 

画 

290 

宝塚スカイ-ステージ 

國 

232 

スター.クラシック 


に007年7月現在) 


《2 BS 1 1デジタルと TwellV は2007年 
12月より放送び開始される予定です。 
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用語解説 


t 英数字順 _ 

112 已 P (] 080 P) 、 112 已 i (] 080 i ) 、 7 已 Op (720 p ) 、 已 2 已 p (480 p ) 、 已 2 已 i (480 i ) 
•映像信号の総走査線数(有効走査線数）と走査ち式の略称を表しています。 

参テレビ放送は1コマの画像を走査線と呼ばれる細い横線に分解して送っており、 

受信するテレビ側で元の画像に組み立てて表示します。 

参有効走査線数は、絵柄部分の走査線数のことをいいます。インターレース(飛び越し走査）は、 

1行おきに走査するち式です。プ□グレッシブ(順次走査）は、上から順に走査するち式で、 
インターレースよりちらつさの少ない画像になります。 


名称 

走査線数 

有効走査線数 

走査方式 

1 ]25 p 

1]2已本 

1080¢ 

プ□グレッシブ 

1 125 i 

1]2已本 

1080¢ 

インターレース 

7已 Op 

7已〇本 

720本 

プ□グレッシプ 

已2已 p 

已2已本 

480本 

プ□グレッシブ 

已2已 i 

已2已本 

480本 

インターレース 


《これらの中で、112已 P 、 1 ] 2团と 
7已 Op を八イビジョン放送と呼びます。 


已 .Ich サラウンド 

左前、ち前、センター、左後、ち後の已本のスピーカーと 
サブウーノトから、それぞれ独立した音声を出力できる 
サラウンドち式です。背面の光デジタ j し音声出力端子に 
已 . 1 ch 光デジタル入力端子付きのオーディオ機器を 
接続すれば、臨場感のある音声で楽しむことびでさます。 

エーエーシー 

AAC (Advanced Audio Coding ) 

地上’ BS ’ CS デジタ J レ放送で標準に定められたデジタ j レ音声 
ち式です。「アドバンスド•オーディオ • コーディング」の略で、 

C □並みの音質データを約1/12まで圧縮できます。また、 

已 . 1 ch のサラウンド音声やを言語放送を行うことわできます。 

エーブイシーエッチディー 

AVCHD 規格 

高精細な八イビジョン映像を記録-再生するための規格です。 
本機はこの規格で記録された SD メモ U —カードを再生でさます。 

D 端子 （ D 4 映像入力端テ） 

より忠実に色を再生するために、輝度 • 色差信号 ( Y、Ptx Pr ) 
を分離し制御信号创にて、1つにまとめた端子です。対応 
している映像信号の範囲によって 、 D ]〜 D 已端子などの 
種類びあります。本機では D 4 端子を使用しており、已2已し 
已2印、112已し7已 Op の映像信号に対応します。制御信号 
により画面モードをズーム、フルに切り換えます。 

デイ-シ-エフ 

DCF 

Design rule for Camera File system の略称で、テゾ 
タルカメラ用に JEITA によって制定された規格です。 

ディーポフ 

DP0F 

Digital Print Order Format の略称で、デジタルカメラ 
などで撮影した写真を、写真店や家電用プ U ンターでプ 
U ントする枚数などの設定を標準化した規格です。 

イーテイーツー 

ED2 検出 

映像信号に埋め込まれた情報からワイドク I 」アビジョンであるこ 
とを検出する仕組みで、本機の場合、ズームに切り換えび可能です。 

I ッチティ- I ムアイ 

HDMI (High Definition Multimedia Interface ) 
デジタルテレビ向けインターフェース規格のひとつです。 
本機の HDMI 端子と HDMI 対応機器 （ DVD レコーダーや 
AV アンプなど）を1本のケーブルで接続することで、 

高品位な映像と音声を簡単に利用でさます。 


アイディづソ 

ID-1 検出 

映像信号に巧め込まれた画面サイズの情報を検出す 
る仕組みです。本機の場合、画面モードをズーム、フ 
ルに切り換えび巧能です。 

ジェイタ 

社団法人電子情報技術産業協会 (Japan 
Electronics and Information Technology 
Industries Association ) の略称です。エレろ卜〇 
ニクス（電モエ学）と IT (情報技術)分野の企業び多数 
参加している曰本の業界団体で、規格の発行などを 
行っています。 

エムペグツー エムペグフォーエープイシーエッチ 

MPEG-2 、 MPEG-4 AVC/H.2 巨 4 

カラー動画を効率良く圧縮、展開する規格の1つです。 
MPEG -2 はデジタル放送や DVD などに使われる圧縮 
ち式で、 MPEG -4 AVC / H .2 日4は八イビジョン映像 
の録画などに使われる圧縮ち式です。 

本機の SD ビデオ再生機能では、デジタルビデオカメラ 
などで撮影した MPEG -2 動画とデジタル八イビジョン 
ビデオカメラで撮影した MPEG -4 AVC / H .2 64動画 
を再生できます。 

ビーシーエム 

PCM 

アナ□グ音声をデジタル音声に変換するち式の一つ 
です。 r パルス • コード•モジュレーシ ョン： ノ（ルス符 
号変調」の略で、手軽にデジタル音声び楽しめます。 

SB 巧像端子 ( S 2 映像入力端テ） 

色にじみの少ない映像の伝送のために、輝度信号’色差 
信号 （ Y 、 C ) を分離して、1つにまとめた端テです。 S 2 
映像入力端テは、画面サイズの情報を付加したもので、 
本機では画面モードをズーム、フルに切り換えます。 

ドルビーデジタル （Dolby Digital) 

ドルビー社の開発したデジタ j レ音声の圧縮ち式です。 
ステレオ音声だけではなく、サラウンド音声にち対応 
しており、大量の音声データを効率よく圧縮でさます。 
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ほ用上のご注意 


■記録內容の補償について 

♦万一、本機の不具合により、録画でさなかった場合の補償についてはご容赦ください。 

♦メールや購入記録、データ放送のポイントなどのデジタル放送に関する情報は、本機び記憶します。万一、本機の 
不具合によって、これらの情報び消失した場合、復元は不可能です。その内容の補償についてはご容赦ください。 

■暑作権について 

♦あなたびビデオデッキなどで録画•録音したちのは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に 
無断で使巧でさません。 

■商標などについて 

♦し LINK とし LINK □ゴ " i ," は商標です。 ♦ D - VHS は、日本ビクター株式会社の登録商標です。 

♦ SDHC □ゴは商標です。♦巨 ULL CP 8 PATENT ♦ acTVila □ゴは登録商標です 。 ♦HDAVI Control ™ は商標です。 
参 HDMLHDM ロコ'、および High-Definition Multimedia Interface は 、 HDMI Licensing LLC の商標または、登録商標です。 
参" AVCHD " および " AVCHD " □ゴは松下電器産業株式会社とソニー株式会社の商標でず。 

• ドルビーラボラト U —ズからの実施権に基づさ製造されています。 

Dolby 、 ドルビーはドルビーラ ボラ ト U - ズの商標です。 

なお、各社の商標および製品商標に対しては特にを記のない場合でち、これを十分尊重いたします。 

♦本製品は 、 AVC Patent Portfolio License に基づきライセンスされており、お客様び個人的かつ非営利的 
目的においてじ(下に記載する行為に係る個人使用を除いてはライセンスされておりません。 

- AVC 規格に準拠する動画 （ L ソ下、 AVC ビデオ）を記録する場合 

-個人的かつ非営利的ミ舌動に従事する消費者によって記録された AVC ビデオを再生する場合 
•ライセンスをラけた提供をか日入手された A VC ビデオを再生する場合 
詳細については米国法人 MPEG LA , 1_1_{1：(11け口://\^\/\/\/\/.111口白呂13.〇〇111)をご参照下さい。 

参本製品は、著作権 f 呆護技術を巧用しており、マク□ヴィジョン社及びその他の著作権利ちび f 呆有する米国特許及びその他の知的 
財産権によってな護されています。この著作権な護技術の使用は、マク□ヴィジョン社の許可び必要で、また、マク□ヴィジョン社 
の特別な許可びない限り家庭用及びその他の一部の観質用の使用に制限されています。分おしたり改造することち禁じ5れています。 
♦ G ガイド、 G - GUIDE 、 および G ガイド□ゴは、米 Gemsta「-TV Guide International , Inc . の日本国内における登録商標です。 
参 G ガイドは、米 Gemstar-TV Guide International , Inc . のライセンスに基づいて生産しております。 

♦米 Gemsta「-TV Guide International , Inc . およびその関連会社は、 G ガイドび供給する放送ま組内容および 
番組スケジュール情報の精度に関しては、いかなる責任ち負いません。また、 G ガイドに関連する情報-機器- 
サービスの提供または使用に関わるいかなる損害、損失に対してち責任を負いません。 

♦天災、システム障書その他の事由により、テレビ番組ガイド （ EPG ) び使用できない場合びあります。当社はテレ 
ビ番組ガイドに PG ) の使用に関わるいかなる損富損失に巧しても責任を負いません。 

♦日本語変換はオム□ンソフトウエア(株)のモバイル Wnn を使用しています。 

i Mobile Wnn"©OMRON SOFTWARE Co ., Ltd .1999-2002 All Rights Reserved . 

♦この製品に使用されているソフトウエアに関する情働ま、 r メニュー」ボタンを巧し、 

「情報を見る」一「1 D 表示」一 r ソフト情報表示」をご参照ください。 

♦本機には、修理サービスを円滑に行えるよラ、一定の動作が態を記録する機能を内蔵しています。 

記録内容は、サービス技術者び修理サービスに利用するため、通常の使用では見ることびでをません。 
■デジタル放送のコピー制御について 
♦本機には B - GAS 力ードを必ず挿入してください。 

•デジタルテレビ放送では、〕ピー制御のために、 B - CAS 力ードの機能を利用します。 

•挿入されないと 、 BS . 地上の全てのデジタルテレビ放送び映らなくなります。 

•もちろん B - CAS カードを挿入していただくことで、 NHK も、無料民放も、これまでどおり番組をお楽しみいただけます。 
参デジタル放送は、鮮明で迫力ある八イビジョンなど高画質の放送びご覧になれ、また高画質のままで録画でさることび特徴の 
一つです。ただし、著作権への配慮び必要です。録画した番組を個人で楽しむ限りは問題ありませんび、録画した機器を許可なく 
ダビングして他人に配ることは法律に違反しまず。また不正にダビングしたソフトび出回るようなことにな扣ま'、番組の制作者 
や出演者などの権利び著しく侵害され、良質な番組の提供に支障をさたずことになります。そこで地上' BS デジタルテレビ 
放送局では、2004年4月跳き、電波に卜回だけ録画可能」のコピー制御信号对にて放送してしほず。コピー制御により、 
著作権をな護し、魅力ある番組び制作されまず。(ただしコピー制御信号の実際の運用は、個々の放送局び判断します。） 
•CPRM (*) という著作権保護技術に対応したデジタル録画機器と記録メディア(ディスクなど)の組み合わせ 
においてのみ、1回だけ録画び巧能です。で ontent Protection for Recordable Media 
CPRM に対応していなしの VD - R や DVD - RAM では録画びできませんのでごを意くださし、。 

•この信号ととちに録画された番組は、他のデジタル録画機器へのダビングはでをません。 

• VHS などアナ□グ録画機器での録画や、アナ□グ放送の録画はこれまでどおりです。 

•「1回だけ録画可能」のコピー制御信号は、 BS デジタル放さの W 0 W 0 W やスター.チヤンネルですでに利用されています。 
• n 回だけ録画可能」と同じ意味で「デジタル1 COPY 」 ri 世代のみコピー巧」と表現することびあります。 
•詳細は録画機器の取扱説明書やカタ □ グなどをご覧ください。 

♦コピー制御のしくみに関する一般的な内容については下記ホームページをご覧ください。 

•社団法人デジタル放送推進協会 http :// www . clpa . or . jp / 
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お手入れ/上手な使いかた 


■ミちれやほこりは柔らかい巧(綿•ネル地など） 

で軽くふく 

-ひどい巧れやディスプレイパネルの 
表面に付着した指紋巧れなどは 、 A 
水で10□倍にうすめた中性洗剤に M グ 4 s 墙 
巧をひたし、かたく絞ってふき取り、を一す 
乾いた布で仕上げてください。 

-水滴び内部に入ると故障の原因になります。 

■化学ぞうきんのご使用について 

-ディスプレイパネルの表面には使巧しないでください。 

-キャビネットにご使巧の際はそのま意書に従ってください。 

■洗剤を直接本機にかけない 

水滴び内部に入ると、故障の原因になります。 


■殺虫剤、ベンジン、シンナーなど揮発性のもの 
をかけない \ , / 

キャビネットの変質や塗装び ^ A ^ 

はびれます。また、ゴムや - 

ビニール製品などを長時間接触 品ミ' 丰 

させない。 

(キャビネットの変質の原因） 

(お知らせ） 

♦ディスプレイノ（ネルの表面は特殊な加工をして 
います。固い巧でふいたり、強くこすったりす 
ると表面に傷びつく原因になります。 

参ディスプレイパネルは、ガラス製です。強い力 
や衝撃を加えないでください。 


■直射日光を避け、熱器具か!5離ず 

キヤビネットの変形や故障の原 
因になります。 

■本機を設置するとき 

振動びなく、本機の質量に耐え 
5れる場所に設置する。 

指定の取り付けユニットをご使 
用ください。 

■ホが線通信機器をご使用になるとき 

赤外線通信機器(赤外線コードレ 
スへッドホンや赤外線ワイヤレス 
マイクなど）をご使用になると、 
通信障書（ノイズなど）び発生す 
る場合びありますので、影響のな 
い所まで本機より離すかプラズマ 
テレビの光び入日ないよラに機器 
の受信部を設置してください。 


■機器相互のかんしよラにを意 

プラズマテレビの影響を受けて、 
ビデオやラジオ等の映像や音声に 
雑音び入ったり誤動作する場合び 
あります。（発生した場合はディス 
プレイ本体から十分離してご使用 
ください。） 

■接続は電源を"切"にしてか！5 

各機器の説明書に従って、接続し 
てください。 

I 才ーディオ機器、録画機器、> 

I 才ーディオアンプなど I 

■本機を移動されるとき 

ディスプレイノ（ネル面を上または 
下にしての移動はノ（ネル内部の破 
損の原因となります。 


■アンテナは定期的な点検を 

風雨にさ5されたり、ばい煙のをい 
所、潮厕こさらされる所 
は早く傷みます。 人 

映りび悪くなった場合—汝才 y 
は販売店にご巧談を。グ 

■良好な画面で見るために 

アンテナ線は、同軸ケーブルの 
ご使用を。 

■見る距離と部屋の明るさは 

画面の縦の長さの約3倍程度、 
また新聞び楽に読める明るさで。 


■適度の音量で隣り近所への配慮を 

特に夜間はルさな音でち通りやすいので、窓を閉 
めたりして生活環境を守りましよう。 

■長時間ご使用にな5ないときは 

電源プラグをコンセントか日巧いておいてくださ 
し、。 I 」モコンで電源を切った場合は約 □.] W 、 本 
体の電源を切った場合は約 0.0 已 W の電力を消費 
しております。 


■本機は残像び発生することびあります。 

画面モードを r ノーマル」（映像の縦横比4: 3) で長 
時間ご覧になると、映像の表示部と両端の映像の映5 
ない部分とで画面の巧るさび異なるため、残像(焼さ 
付き現象）び発生します。 

画面モードをジャストやフル、ズームにしてご覧に 
なると軽減されます。（ふだんは44ページのブラ 
ンク輝度設定を「高」でご覧ください。） 

静止画や静止文字を長時間表示した場合、同様に残像 
び発生します。この場合は、動きのある映像でしば b 
くお使いいただくと、かし軽減されます。 
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安全上のごま意 ( 必ずお守りください） 



お使いになる人や他の人への危害、物的損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、 

次のよラに説明しています。 

■表示内容を無視して誤った使し巧をしたときに生じる危害や物的損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。 


A 警告 

この表示の欄は、 r 死 t または重傷を負ラことび想定される危害の程度」です。 

A * * 1* ■- 

この表示の欄は、 r 傷害を負ラことび想定されるか、または物的損害の発生び想定 
される危害-損害の程度」です。 

A 江忌、 

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。 （下記は絵表示の一例です。） 

A 

このよラな絵表示は、気をつけていただきたいじ主意」内容です。 

0 

このよラな絵表示は、してはいけない r 禁止」内容です。 

〇 

このよラな絵表示は、必ず実行していたださたい「指示」内容です。 


A 警告 


異常び発生したときはすぐに使用をやめてください。 

そのまま使巧すると乂災•感電の原因となりますので、すぐに電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントか 
日巧いて販売店に修理をご依頼ください。 


■故障(画面び映らない、音び出ないなど)や 
煙び出ている、へんな臭いや音びした5電 
源プラグを巧く！ 

電源プラグは容易に手び届く位置の電源 
コンセントをご使用ください 



煙び出なくなるのを確認して修理を販売店に 
ご依ま戸くド九、 

お客様による修理は危険ですか日、おやめくだ 
さい。 


■ 内部に異物や水などの液体び入ったり、 
本機を落としたり、キヤビネットび破損 
した5、電源プラグを巧く！ 




■壁掛け工事は、工事専門業者に 
ご依頼ください 


工事び不完全ですと、死亡、 
けびの原因となります。 

参指定の取り付け ユニッ トをご使用ください。 



A 警告 


■上に水などの液体の入った容器を 
置かないで<ださい 


水めれ禁止 


水などの液体びこぼれたり、中に入った場合、 

火災-感電の原因となります。 

花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水な、 

どの液体の入った容器 I 

V _ J 




■ 雷び鳴りだした！5アンテナ線や本機には 
触れないでください 




通風孔などか5内部に金属類や燃えやすいちの 
などを差し込んだり、落とし込んだりしないで 
ください。 

义災•感電の原因となります。 

参特におモ様にはごを意ください。 


■不安定な場所に置かないでください 1 


0 

禁止 


ぐ日ついた台の上や傾いた所など倒れたり、 
落ちたりして、けびの原因となります。 

V_/ 



■風呂場、シャワー室では使用しないで 
<ださい 



火災•感電の原因となります。 


V_ y 


r 画めらしたりしないで<ださい 


A 



■メモリーカードは、乳幼児の手の 
届く所に置かないでください 

0 誤って飲み込む 
恐れびありま 

禁止 


♦万一、飲み込んだと思われるとさは、すぐに 
医師にご相談ください。 

V_ ノ 












まを上のごを意 


必ずお守りください 


A 警告 


< 電源コードについて ) - 

■ 電源コードや電源プラグを破損するよラな 
ことはしないで<ださい 


0 



傷つけたり、加工したり、重いちのをのせたり、 
加熱したり、熱器具に近づけたり、無理に巧げたり、 
ねじったり、引っぱったりするとお線の露出、 
ショート、断線により火災•感電の原因となります。 

• 電源コードやプラグの修理は、販売店にご依頼 
ください。 

I めれた手で電源プラグを巧さ差し 
しないで<ださい 




ク 


感電の原因と 
なります。 


めれ手禁止 


電源プラグは根元まで確実に差し込ん 
で < ださい 


〇 



差し込みび不完全ですと 
感電や、発熱による乂災 
の原因となります。 


• 傷んだプラグ • ゆるんだコンセントは使用し 
ないでください。 


I 電源プラグにほこりびたまらないよう、 
定期的に掃除をしてください 


〇 



湿気などで絶縁不良に 
なり乂災•感電の原因と 
なります。 

電源プラグを巧さ、乾い 
た布でふいてください。 


コンセントや配線器具の定格を超える使 
い方や、交流100 V 1 U 外では使用しない 
で < ださい 


0 


たこ足配線などで、定格を超え 
ると、発熱により火災の原因と 
なります。 


■ 電源コードは本機に付属のもの外は 
使用しないでください 


0 


乂災や感電の原因となります。 


I 裏ぶた、キャビネット、カバーを外し 
たり、改造しないで<ださい 


分解禁止 


内部には電圧の高い部分び 
あり、火災•感電の原因と 
なります。 


A 


高圧注意 

サービスマンじ(外の方は、裏ぶたを 
あけないでください。 

内部には高電圧部分び数をくあり、 
万一さわると危険です。 

r 本体に表示した事項」 


»内部の点検.調整.修理は販売店にご依頼くだ 
さい。 
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識の 


A ミ主意 


I 本機の通風孔をふさびないでください 


0 


内部に熱びこちり、火災や故障の原因となることびありますので 
なの点にご注意ください。 

•本機は上面、左ちは] 0 cm じ(上、下面は己 cm じ(上、後面は 
7巳 m じ(上の間隔をおいて据えつけてください。 

参巧し入れ、本箱など風通しの悪い狭い所に巧し込まないで 
<ださい。 

•テープ'ルク□スを掛けたり、じゅラたんや、布団の上に置かない 
でください。 

参あお向けや横倒し、逆さまにしないでください。 
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■据置さスタンド（別売品）をご使用になる 
とさは、転倒防止の処置をしてください 


安を上のご注意 ( 必ずお守りください 


150 



A 注意 


I 接続ケーブルを引っぱったり、 
ひっかけたりしないで<ださい 


0 


倒れたり、落ちたりしてけびの 
原因となることびあります。 


け寺におモ様にはごミ主意ください。 


電池を入れるとさには、極性表示 
(プラスとマイナス©の向さ）に注意 
して<ださい 


A 


機器の表示通り正しく入れてくだ 
さい。 

間違えますと電池の破裂、液ちれに 
より、乂災•けびや周囲をミち損する 
原因となることびあります。 


I 接続ケーブルの処理は確実に行ってく 
ださい 


〇 


ケーブルを壁面に挟んだり、 
無理に巧げたり、ねじったりされ 
ますと、お線の露出、ショート、 
断線により、火災•感電の原因 
となることびあります。 


I 移動させる場合は、接続線をはずして 
<ださい 


〇 


コードや本機び損傷し、火災- 
感電の原因となることびあり 
ます。 


参電源プラグやアンテナ線、機器間の接続線や 
転倒防止具をはずしたことを確認のラえ、 
行ってください。 

参開おや持ち運びは2人 L ソ上で行ってください。 
参本機に衝撃を与えないでください。 





識の 


A ミ主意 



■ 1年に一度は内部の掃除を販売店に 
ご依頼ください 

A 

内部にほこりびたまったまま、長い間掃除を 
しないと火災や故障の原因となることびありま 
す。湿気の多くなる梅雨期の前に行ラと、 

より効果的です。なお、内部掃除費用については 
販売店にご相談ください。 


■ アンテナエ事には、技術と経験び必要 
です 

A 

販売店にご相談ください。 

♦送配電線から離れた場所に設置してくださ 
し、。アンテナび倒れた場合、感電の原因とな 
ることびあります。 

♦ BS . CS 放送受信用のアンテナは強風の影 
響を受けやすいのでしっかり取りつけてく 
ださい。 
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仕様 


•このテレビを使用でをるのは、日本国内のみで、外国では放送ち式、電源電圧び異なりますので使用でをません。 
(This television set is desi 呂 ned for use in Japan only and can not be used in any other country.) 


テレビ本体 


,TH-65PZ750SK (日 5V 型) | TH-58PZ750SK (58V 型） | TH-50PZ750SK (日 OV 型 | TH-42PZ750SK (42V 型) | 


種 



類 

地上 • BS • 110度 CS デジタル八イビジョンプラズマテレビ 

使 

用 

電 

源 

AC 100 V 己0/60 Hz 





733 W 1 668 W | 598 W | 498 W 

消’ 

費 

電 

力 

本体電源 r 切」時約 0.0 已 W 、 リモコンで電源 r 切」時約 □. 1 W 


(電源ランプ憧色または回線使用中/データ取得中ランプが憧色時約2日 W ) 


年間消費電力量 

受信可能放送 
音声実用最大出力 
I シイーター 
スピーカースコーカー 


已09 kWh / 年 
(スタンダード時） 


4已己 kWh / 年 
(スタンダード時） 


已88 kWh / 年 巳已8 kWh / 年 已09 kWh / 年 4已己 kWh / 年 

_ (スタンダード時）(スタンダード時）_ L (スタンダ-ド時） _L (スタンダ-ド的 
VHF : ch 1〜12 / UHF : chi 3〜日2 / CATV : c 13〜 c 38 / BS デジタル 
110度 CS デジタル/地上デジタル （ CATV パススルー対応）※ワンセグ放送を除く 

3巨 W (18 W +18 W ) JEITA 
1.7 cm X 7.3 cm ち型2個 
2.3 cmx 1 0.0 cm 角型2個 


プラズマ 

ディスプレイパネル 
画素 数 

画面 寸法 

動作使用条件 
NTSC 関連 


♦ビデオ入力！〜4 
(ビデオ人力3は S 2 映像なし） 
•モニター出力 


- S 2 映像 

-曰ド 

- S 2 映像 

-曰ド 


V [P 中] (7 己 n) 


S 映像入力時のモニター出力の 
S 2 映像について 


わ' D 端子 
^ ビデオ関連 

続 _ 

衛星関連 
端 

バソコン入力 
その他 


外 型 寸法 


キヤビネット材質 


ウ ー A — 01 0.0 cm 丸型2個 I 08.0 cm 丸型2個 

アスペクト比 （1 日： 9) 駆動ち式 AC 型 
を已 VP 」 已 8 V 型 "1 已 0 V 型 「 42 V 型 

_ 2,073，巨00画素（横1,92 0 X 縦1,08 0) [ド'ット数已,7已 Ox 1,080] 

幅 143.4 cm I — 幅 128.4 cm |— 幅 11 0.6 cm |— 幅 92.2 cm 
高さ 80.7 cm 高さ 72.3 cm 高さ 日吕.吕 cm 高さ 已 l.Scm 

巧角1巨4.己 cm 対角1 47.4 cm 対角1 26.9 cm 巧角10巳.7 cm 

周囲温度： 0で〜40で、相対湿度：吕□%〜80% (結露なをこと） 

血ビデオ入力！〜4 「320巧像：輝度.色信号分離 （7 已 n ) 映像：1 V [ P 中] (7 己 n ) 

(ビデオ入力3脱20央像なし）^音声：圧•ち0.已 V [rmsj 
•モニター出力 「320巧像：輝度-色信号分離 （7 己 n ) 映像：1 V [ P - P ] (7 己 n ) 

L 音声：左•ち0.已 V [「 ms ] 

S 0 巧像入力時のモニター出力の！ ♦ 「フル映像」出力のとをは DC 約已 V を重畳、 

_ S 2 映像について_ i 「ワイドクリアビジョン映像」出力のときは DC 約2 V を重畳 

D 4 映像1、2 〔Y :1 V [ P - P ] (7 巳0 ) 、 Pb / Cb : 0.7 V 由中] (7 巳0 ) 、 Pr / Cr : 0.7 V [ p - p ] (7 已の〕 
音声1、2 :左•ち0.已 V [ rms ] 

《入力（已2已 i [480 i ]、 已2巳 p [480 p ]、 7巳 Op [720 p ]、 112团 [1080 i ]) 自動切換式 
—♦ BS - 11□度 CS - IF 入力 （7 已 n ) 兼衛星アンテナ用電源 （ DC 1 巳 V )出力 
参対応周波数：水平31 kHz 〜已9 kHz 、 垂直：已日 Hz 〜8己 Hz 

WXGA 対応 

♦ RGB (ミニ D - subl 已 P ) 音声：左•ち0.已 V [ rms ] 倍声入力はビデオ入力3とま用） ； 

参光デジタル音声出力端子: -18 dBm 巨已0 nm 
参モジュラー端子（電話回線） ：2400 bps 、 MNP 4 (着呼機能なし） 

♦ i . LINK 端モ S 400 : IEEE 1394 準拠2系統 ♦ LAN 端子り 0 BASE - T /1 00 BASE - TX ) 

♦ Ir システム （ Ir システムケーブル[付属品]用） 参 HDMI 端モ3系統 

♦へッドホン/イヤホン端子り己〜32 n 推数2系統※本機はビエラリンク Ver .2 に対応してしほず。 

♦ SD メモ U - 力ード挿入 mSPHC メモリーカード 対応)_ _ 

幅1 60.9 cm 幅1 45.4 cm 幅1 26.6 cm 幅1日 7. 7 cm 

高さ99.8 cm 高さ91 .8 cm 高さ 80.2 cm 高さ 68.9 cm 

奥行 10.1 cm (下部最大14ぶ cm ) 奥行 10.1 cm (最大 14.2 cm ) 奥行 9.7 cm (下部最大13.目 cm ) 奥行1 1.3 cm (最大 13.7 cm ) 
約 82. 日 kg 約 64.0 kg 約 47.0 kg 約36.日 kg 

前面：樹脂 背面：金属 


♦年間消費電力量:省エネルギー法に基づいて、型サイズや受信機の種類別の算定式により、一般家庭での平均 
視聴時間を基準に算定した、一年間に使用ずる電力量でず。 

•テレビの V 型 （6 己 V /己 8 V / 日日 V /42 V 型）は有効画面の巧角寸法を基準とした大きさの目安です。 

•本製品は rJ に C 610日 0-3-2 適合品」でず。 


リモコン 

(品番: EUR 7667 Z 40) 


使用電源 

DC 3 V (単3形乾電池2コ） 

質 量 

約180邑（乾電池含） 


操作距離 

約 7 m じ1内（テレビ正面距離） 

操作範囲 

左ち香■約30°じ1内 
上下さ約20° L ソ内 


♦仕様 

参 Dcick Rroferencm ouide 
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保証とア フター サーヒス 


修理•お取り扱い•お手入れ 

などのごホ目談は… 

まず、お買い上げの販売店へ 

お申し付けください 


転居や贈答品などでお困りの場合は… 

♦修理は、サービス会社 • 販売会社の 


「修理ご相談窓口」へ! 


♦使いかた-お買い物などのお問い合わせは、 

「お客様ご相談センター」へ！ 


修理を依頼されるとき 


12己〜133ぺージの表に従ってご確認のあと、直日ない 
とさは、まず電源プラグをあいて、お買い上げの販売店 
へご連絡ください。 

♦保証期間中は 

保証書の規定に従って、出張修理をさせていただきます。 

♦保話期間を過ざているときは 

修理すれば使用でさる製品については、ご要望により 
修理させていたださます。下記修理料金の仕組みをご 
参照のうえ、ご相談ください。 

♦修理料金の仕組み 

修理料金は、技術料-部品代•出張料などで構成されています。 

技術料 I は、診断•故障個所の修理および部品交換- 
調整 • 修理完了時の点検などの作業に 
かかる費用です。 

I 部品代 I は、修理に使用した部品および補助材料代です。 

[_ 出張料 I は、お客様のご依頼により製品のある場所へ 
技術者を派遣する場合の費用です。 


■ 保証書（別添付） 

お買い上げ曰 • 販売店名などの記入を必ず確かめ、 
お買い上げの販売店か日お受け取りください。 
よくお読みのあと、保管してください。_ 

保証期間：お買い上げ曰か日本体1年間 
ただし… 

♦プラズマディスプレイノ（ネルは2年間 
♦プラズマディスプレイノ（ネルの焼付さは除く 

■ 補修用性能部品の保有期間 

当祉ホ、このテレビの補修用性能部品を、製造巧ち 
切り後8年保有しています。 

を）補修用性能部品とは、その製品の機能を維持 
するために必要な部品です。 


ご連絡いただきたい内容 

製品名 

地上 ’ BS ’] ]0度 CS デジタル 
八イビジョンプラズマテレビ 

品番 

TH - 

お買い上げ曰 

年月 曰 

故障の状況 

でさるだけ具体的に 


ご相談窓□における個人情報のお取り扱い 

松下電器産業株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、 
その確認などのために利用し、その記録を残すことびあります。また、折り返し電話させていただくとさのため、 
ナンバーディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当 
な理由びある場合を除き、第=をに提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。 


r よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。 

httD://panason に - jp/support/ 


ナショナル/くナソニック修理ご相談窓 □ 


SS, 0570 -087-087 


•呼出音の前に NTT より通話料金の目安をお知らせします。 
•携帯電話 - PHS • IP 電話等、ナビダイヤルびご利用でをな 
し)場合は、最寄りの修理ご相談窓□に直接おかけください。 

• 最寄りの修理ご相談窓□は、次ページをご覧ください。 


ナショナルパナソニックお客様ご相談センター 


3 巨已曰/受付 9 時〜 20 時 


^ 日 S ダイヤル 画 0120 -878-365 

■携帯電話. PHS でのご利用は… 06 - 6907-1187 

FAX 茹ル KM 01 20-878-236 

Help desk for foreian residents in Japan 
Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787 
Open: 9:00 -17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays) 
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※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。 


•地区-時間帯によって、集中修理ご相談窓□に転送させてし)ただく場合びございます。 



化海道地区 


化幌 札幌巿厚別区厚別南 
吕 T 目1 7-7 

巧 (011)894-1 251 

旭川 旧り怖2ま通 16 T 目 

11已己 

巧 (01 66 に 2-3011 

帯広 帯広巿西20ま化 2 T 目 
?つ3 

巧 (0155)33-8477 

函 if 函館巿西枯梗589ま化241 
(函館流通卸センター内） 

巧 (0138)48-6631 

東化 

地区 I 

青森 青森巿大字お田字豊田 
364 

巧 (01 7)775-03% 

が田 が田巿外旭川字ル谷地 
3-1 

巧 (018)868-7008 

岩手 盛岡巿厨川已 T 目 1-43 

巧 (019)645-61 30 

宮城 仙台市宮城野区扇町 
7-4-18 

S (022)387-1 117 

山巧ミ 山お巿平清水 1 T 目 1-7 己 

巧 (023)641-81 00 

福島 郡山市亀田 1 T 目曰 1-1 已 

巧 (024)991 -9308 

首都 圍 地区 I 

栃木 宇都宮市上戸祭3了目 
3-19 

東京 東京都世田谷区宮坂 

2 T 目2目-17 

巧 (028)6 朗 -2555 

君羊馬 前橋巿箱田町32已 -1 

巧 (027)254-2075 

誤城 つくば市筑穂 3 T 目1己-3 

巧 (029)864-8756 

±奇玉 おり1巿赤お 2 T 目 4-2 

巧 (04 か 728-8960 

千案 千葉巿中央区末広已 T 目 
q .5 

巧 (04 ぶ 208-6034 

巧 (03)5477-9780 

山梨 甲府巿宝1了目 4- 13 

巧 (055 に 22-51 71 

巧宗川 横巧巿港南区曰野己 T 目 
3-1 已 

巧 (045)847-9720 

新漏 新漏市ま日月 1 T 目 8- 14 

巧 (025 に 86-01 71 

中部 

地区 I 

石川 金が巿樹 II 3 T 目20 

巧 (076)280-6608 

實山 實山巿根塚町 1 T 目 1-4 

巧 (076)424-2549 

福井 福并巿問屋町 2 T 目14 

S (0776)25-5001 

長野 お本巿寿化 7 T 目 3-1 1 

巧 (0263)86-9209 

静岡 静岡巿莫区千代田 7 T 目 
7-5 

巧 (054 に 87-9000 

愛巧] 名ち屋市瑞穂区塩入の 

8-10 

巧 (052)819-0225 

岐阜 岐阜巿中蘭 4 T 目42 

S (058)278-6720 

局 山 局 山市花岡町 3 T 目8吕 

巧 (0577)33-061 3 

云重 ま市义居野巧の字山巧 
421 

巧 (05 か 255-1 380 


I 近 畿 

地区 1 

滋賀 栗ま巿霊仙寺 1 T 目 1-48 

巧 (077)582-5021 

京都 京都市伏見区巧田中川原町 
71-4 

巧 (075)646-21 23 

大阪 大阪市化区本庄西 ITS 
1-7 

巧 (06)6359-6225 

奈良 大和郡山巿筒井巧 

800番巧 

巧 (0743)59-2770 

和歌山 和歌山巿中島 499-1 

巧 (073)475-2984 

兵庫 巧戸巿須磨区弥荣:台 

3 T 目1 3-4 

巧 (07 が 796-31 40 


中国 


鳥取 鳥取巿ま長29已 -1 

巧 (0857 に 6-9 關 5 

米子 米モ市米原 4 T 目 2-33 

巧 (0859)34-21 29 

松江 お江巿平成町1日2番地 
14 

巧 (0852)23-1 128 

出雲 出雲市ミ度橋町41曰 

巧 (0853)21-31 33 

お田 お田巿下府町 327-93 

0(0855)22-6629 

岡山 岡山巿田中 138-1 10 

巧 (0 能に 42-6236 

広島 広島巿西区南観音 8 T 目 
13-20 

a (082)295-5011 

山 □ 山□巿ル郡下郷 220-1 

巧 (083)973-2720 


香り I 高お市閒使町1己2-吕 

巧 (087)868-6388 

f 恵島 徳島巿ミ中;兵 2 T 目36 

巧 (088)624-0253 


福岡 春日巿春日公園 3 T 目48 

巧 (092)593-9036 

佐賀佐賀巿銷島町大宇 
八戸字上深町3044 

巧 (0952)26-91 51 

長崎 長崎巿ま町 1949-1 

巧 (095)830-1 658 

大分 大分巿巧原 4 T 目 8-3 已 

巧 (097)556-(381 5 

宮崎直崎巿本郷化ち字草葉 
2099 -2 

巧 (0985)63-1 213 


高知 高®巿仲田町 2-1 曰 

巧 (088)834-31 42 

愛媛愛媛県伊で郡あ部町八倉 
7己-1 

巧 (089)905-7544 


熊本 熊本巿健軍本町 12-3 

巧 (096 り 67-6067 

天草 本;度巿港の 18-1 1 

巧 (0969)22-31 25 

鹿巧島 おお島市与巧郎 1 T 目 

0(099)250-5657 

大島 を美巿名瀬朝仁田: [1 1 - 吕 

0(0997)53-5101 


沖縄地区 


沖裡浦添市城間 4 T 目2 3-1 


巧 (098)877-1 207 


•保証とアフタ—ヴービス 


所在地、電話番号び変更になることがありまずので、あ 5 かじめご了承ください。 


0507 
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ぺージ 


46 


46 


22 


30 


24 


22 


78 


58. 114 


23 


46 


已 


26 


26 


86 


88 


63、64、88 


62〜64 


46〜已 


48 


86 


24 


■入力切換 . 

■入力自動スキップ 


■タイトル表示 . 48 

■タイマー予約 . 32、34 

■ダウン□ー ド予約 . 92 

■地域設定 . 82 

■チヤン ネルー 覧表 . 118〜] 

■チャンネル設定(地上アナ□グ、衛星デジタル、 

お好み選局、地上デジタル） . 78〜83 

■チヤンネル番号入力 . 22 

■データ放送 . 21、24 

■テクニカル . 46 

■デジタル音声出力設定 . 114 

■デジタルシネマ U ア U ティ . 44 

■電子説明書 . 16 

■電話回線 . 66 

■電話設定 . 90 


ぺージ 


ぺージ 


■守讯口 


■その他の設定(予約設定） 


ぺージ 
―46 


■消費電力 . 24 

■シングル表示 （ SD メモリーカード） . 曰2 

■信号切換 . 46 

■信号設定 . 40 

■人名で探す . 24 

■垂直位置/サイズ . 44 

■水平表示領域 . 44 

■据置さ台 . 8 

■スクリーン セーバー . 24 

■スライドシヨー ( SD メモリーカード） . 曰2 

■制限項目設定 . 48 

■接続コード . 95 

■設定項目リセット . 92 

■セルフワイド . 44 

■選局巧象 . 48 


■字幕の設定 . 48 

■写真一覧 （SD メモリーカード） . 已2 

■写真再生 （ SD メモリーカード） . 曰2 

■ジャンル別に探す . 26 

■順送り選局 . 22 

■省エネ設定 . 24 


44 

46 

22 

44 

44 

67 

26 

78 

92 


ぺージ 

112 

. 44 

. 46 

. 38 

. 24 

. 44 

68. 118 
. 42 


をくいん 


■アイつン . 

■アッテネーター . 

■暗証番号 . 

■安全上のごを意 . 

■アンテナ線 . 

■アンテナ電源 . 

■アンテナレベル(衛星） . 

■アンテナレベル（地上デジタル) 

■今すぐ見る . 

■今放送中か日探す . 

■イヤホン . 

■映像メニュー . 

■觸選局 . 

■オーディオ機器 . 

■トト . 

■お好み選局 . 

■お好みページ . 

■おすすめ番組機能 . 

■オフタイマー . 

■音質の調整 . 

■音声切換 . 


■画質の調整 . 

■壁掛け金具 . 

■画面の設定 . 

■画面の設定（パソコン）’ ’ ’ 

■画面表示 . 

■画面モード . 

■画面モード（サイドカット） 

■かんたん設置設定 . 

■キーワードで探す . 

■コースト U ダクシヨン （ GR ) 
■個人情報 I 」セット . 


■再生専用機器 I 
■サイドカット’ 

■サウンド . 

■探して毎回予約 
■サブメニュー. 

■左ち入換 . 

■市外局番入力 • 
■時間指定予約 I 
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ぺージ 


英数字 


■ 


ぺージ 


は行 


■パソコン . 22、4己、]]己 

■番組追従 . 42 

■番組内容 . 22 

■ S 組表 . 26 

■番組表設定 . 84 

■番組を探す . 26 

■ビエラ I 」ンク . 己、32、已4、98〜] 0] 

■微調整（チャンネル設定） . 78 

■ビデオ入力端モ . 113 

■ビデオ入力表示書換 . 107 

■ビデオ/ DVD を見る . 22 

■ブランク輝度設定 . 44 

■へッドホン .] 已 

■放送局コードー覧表 . 122 

■放送切換 . 15.22 

■放送 メール . 60 

■ボタン遇局 . 22 

■毎週予約 . 38 

■マニュアル（チャンネル設定） . 78 

■ち画面操作 . 44 

■見ている番組を録画 . 已2 

■見るだけ予約 . 26 

■無信号自動オフ . 24 

■無操作画面自動オフ . 24 

■無操作自動オフ . 24 

■モニター出力端子 . 106 

■モニター出力停止設定 . 107 

■郵便番号 . 68.85 

■有料番組(ペイ•パー•ビュ _) . 24 

■予約一覧 . 42 

■予約取り消し/予約変更 . 42 

■ラジオ放送 . 21 

■リモコン . 13 

■連動予約 . 32、40 

■録画予約 . 32〜43 


■1 ]0度 CS デジタル . 20 

■1 回だけ録画可能 . 34 

■2 画面 . 44 

■3 次元 Y / C 分離 . 44 

国已2已 P 色マト U ックス . 44 

■AVCHD . 已0、已2、143 

IB - CAS カード . 己0、己已 

■ B - CAS 力ードテスト . 88 

■ BS デジタル . 20 

■CPRM . 3己、144 

■ D 4 映像入力端モ . 113 

■ DP 0 F (プ I 」ント設定） . 已2、 ] 43 

■DVD . 22、 ] 〇已、]0己 

■□端モ . 113、143 

■ ED 2 検出 . 44、143 

■GR . 78 

■ G ガイド地域一覧表 . 123 

■HDMI . 9己、143 

■ HD オプティマイヴー . 44 

■ HD 表示領域 . 44 

■ ID -1 検出 .44' 143 

■し LINK . 已8、 ] 08-1 11 

■し LINK での録画予約 . 34、40 

■ Ir システム . 102 

■ Ir システム設定 . 104 

■ Ir システム対応機器 . 32 

■ MPEG -2. 已〇〜已3、143 

■NR . 44 

■ PC スキップ . 117 

■ PC 画面調整 . 46 

■ SD/SDHC メモ1」一力ード . 已〇 

■ SD ビデオ再生 . 已2 

■ SD ランプ点灯 . 48 

■ S 映像端モ ( S 2 映像入力端テ） . 1 13. 143 


■VIERA Link (ビエラリンク）6、32、已4、98〜] 01 


参さ < いん 
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